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Capitolul 1: 
Notiuni introductive 



Vd felicitam pentru achizitionarea acestei comere digitate 
HP Photosmorl! Aceastd camerd digitala prezint5 numefoase 
facilitfifi destinate sporirii experienjiei dvs- fotografice, cum or fi 
HP Adaptive Lighting Technology, elimrnarea efecfulur ochi 

rosii Tncorporal, 1 0 moduri de expunere [induslv panoramic), 
HP JnalanI Advice, HP Instant Share^", posibilitatea de lipdrire 
direcfa, controale manuole automate, mesaje de osistenjfl 
incorporate ^i o stafie opiionafd de ondocore. 

Cu HP Instant Share, puteti selecto cu u^urinfo imogini din 
camera digitals penlru a fi trimise automat catre destinofiile 
preferate de dvs. (cum ar fi adrese de e-mail *i dbume online), 
la urnidtoaroa conedare □ camerei la calculalor Familia ^i 
prietenii dvs. pot primi ^i vizualiza cu u^urinta fotografiile dvs., 
ftSrfl a le fi tncfircat contui de e-mail cu fi^iere de dimensiuni 
mori. far cu posibilitatea de tiparire directa, puleli sefecta cu 
u^urinfa imogini din camera dvs. digitold pentru a fi tiparite 
automat la urmdtoarea conectare a camorei la calculator sou 
direct la orice imprimanti^ HP Photosmart sou la orice 
imprimantd compotibild PictBridge, fdrd a fi necesarti 
conectarea la calculator. 

Pentru performance opfime, puTefi 
achizftiona o statie de andocare 
HP Photosmort Seria R. Sta|io de 
andocare va permits so descdrcati cu 
U5urinta imogini pe colculotorul dvs., 
sd trimitefi imogini cdtre o imprimontd 
sou un tdevizor ft reTnc£^rca}r 
bateriile comerei plus o boterie de rezerva. De asemenea, stafia 
de andocare reprezinta un suport sigur pentru camera dvs. 
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Configurare 

NOTA Pentru a locolizo un elemeni al camerei dvs. (cum ar fi 
\jn buton sau un led) fn tlmpul parcurgerii Instrucfiunilor 
din aceastd secjiune, consullafi secfiunea Compon«nt«lfl 
camerei la pagtna 22. 

Instalarea unui slot de andocare al 
camerei (opfionol) 

Daca achizifionati sfofio de andocare 
HP Phofosmorl Serio R, veji observa unul 
sau mai multe sloturi de mserare libere, 
induse in cutia statiei de andocare, Atunci 
cdnd instalafi stofia de andocore penfnj a fi utilizatd fmpround 
cu camera, osigurofi-va ca utihzoti slolul de inserare cu 
ouIocohnJul VERDE llpit pe el. Urmafi inslrucHunile din 
Manualul utilizatorului referitor la sfatici de andocare pentru 
a conecta sloturiJe de irkserare la stafia de arkdocare. 

Ala^area curelel de mana 

Ata^i cureaua de 
m6r\6 fn locul special 
deslinat din parfea 
laterala a camerei, 
dupd cum este indicot fn 
imagine. 
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Instalarea unui card de memorie 
(optional) 

Dqcq nu Qve)! un card de memorie, continue}! cu secfiunea 
urmotoare, Instalarea bateriei la pogina 14. Camera dvs. 
dispune de memorie intern^, care permite stocarea imoginilor 

Q dipurilor video. Totu^i, putefi irtiliza un card de memorie 
{achizifional separot) ca alternative la sfocorea imoginilor ^i 
dipurilor in memorio comerei- Pentru informotii supiimentare 
despre cordunle de memorie acceptate, consultati secjiurtoa 
Stocare lo pogino 201 . 

DoctS ofi instolot un cord de memorie Tn camera, toate 
imaginile $1 dipurlle video noi vor fi stocote pe acest card. 
Memorio intern^ o camerei este utilizatd numai aturKi cdnd tn 
camer5 nu exists un card de memorie. 

1 TineM camera cu parteo Inferioarfl 
indreptoto Tn sus ^i cu porteo 
frontold indreptata catre dvs. 
Apoi, deschidefi u^ifa pentru 
boterfe/card de memone de pe 
porteo inferioora a camerei, 
impingdnd-o catre parteo posterioorfl a camerei. 

2 Introducefi cardul de memorie m 
sbtui ma\ mic, cu partea striata 
a cardului la TrKieput, conform 
ilustrotiei. Asigurofi-vo c5 afi 
introdus cardul de memorie Tn 
mod corespunzator. 

3 Ldsaji deschisd u^ifa pentnj 
boterio/card de memorie continuafi cu secf'uneo 
urmdtoare, Instalarea bateriei fa pagina 14, 

Psntru a esdroge cardul de memorie din camer5, oprifi mai 
fntdt camera. Apol deschidefi u^ifo pentru boterie/card da 

memorie, oposoti in jos pe muchio superioarcS a cardului de 
memorie 5i aceste va sdri oforo din slot. 
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Instalarea bateriei 



Puieti utiliza pentru camera dvs. fie un acumulator litiu ion 
[LI 81 2A) HP PhotoSmart R07, fie o boterie normala Durocell® 
CPl. 

NOT& In cazul Tn care camera dvs. a lost livratt^ oj un 

acumulator, acesto va fi partial mdSrcot, iar dvs. Irebuie 
so ii incdrcati complet mainte de a-l utilize pentru prima 
dotd. Puteti incarco bateria in timp ce aceasta se afia tn 
camera. Consultafi sectiunea Tncarcareo bateriei la 
pogina 16. 

1 Dacd u^ifa pentnj boterie/card de memorie este deja 
deschist^, continua)i cu eta pa 2. 

Jineti camera cu partea inferioard 
Trnireptata fn sus ^i cu partea 

frontold indreplafa cdfre dvs. 
Apoi, deschideji u^ija pentrij 
boterie/cand de memorie de pe 
porteo inferioora o comerei, 
impingdnd-o cafre parteo 
posterioarO a camerei. 

2 Introducefi boteria Tn slotui mai 
mare, conform ilustrojiei, ^i 
opdsati-o pdnd cdnd zt^njl se 
blocheaza. 

3 Jndiide)i u^i^a pentru baterie/cord 
de memorie, tmpingflnd-oTn jos^i 
apoi glisdnd-o cdtre partea 
Irontald a camerei pdn5 cdnd 
u^ifa se blocheazfi. 
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Pentru a scoate bateria din ccimerci, oprifi mai intdi camera. 
Apoi, deschideji u^ija pentru baterie/card de memorie, 
dibera^ zdvorul bateriei, Tnclinati camera, iar bateria va glisa 
afor5 dir^ slot. 

Ata^area capsulei de ecranare la 
cablul adaptorului CA 

Cutio comerei dvs. include o capsuid de 
ecrorrane. Aceastfi capsiilQ de ecnsnare 
protejeoza camera Tmpotriva emiterii de 
frecvenle radio ce ar putea interfera cu 
receptio radioului dvs., a televizorului sau 
a altor echipamente elecfronice oflate tn 
apropierea camerei, Capsula d© ecranare nu va degrada 
performanta sq\j siguranfa camerei. 

Atosaji capsula de ecranore la cablul sublire ol odoplorulul 
CA HP (cablul ata^at camerei $i nu cablul ata$at la perete), in 
felul umidtar: 

1 fnfd^urafi cablul tn jurul capsulei de 
ecranare, astfel Tnc6t cablul sfl treadS 
prin capsula de ecranare de doud orf 

(dupd cum este indicat old). 

2 Ajustafi cablul, astfel incat marginea 
capsulei de ecranare sfi fie la 1 0 cm de 
copafLrl coneclorului ce se conedeazd la camerd (sau la 
stafia de andocare). 

3 Inchideti capsuta de ecranare, astfel 
Tncdt s6 se Tncbidd lejer Tn jurul cablului. 
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Incarcarea bateriei 

NOTA Aceostd secfiune va descrie mcjdul Tn care puteti 

mcarca o baterie m timp ce aceosta se afla in camera. De 
asemeneo, puJe|i Tncarca baterio in compartimenJul 
special pentru boterii al sIo[iei de andocare sou in 
incarcalorul rapid HP Photosmort Quick Recharger 
(consultati Anexa B: Achizitionarea accesoriilor 
pentru camera la pagina 195). 

Daca boteria instalala de dvs. eate o baterie normala CPl , 
pute[i trece la etapa urmdtoare. Dacd bateria instalatd de dvs. 
este o baterie litiu ion, procedafi dupa cum urmeazd. 

1 Introduceti cablul de alimentare in adaptorul CA HP. Dacd 
in cuHe se ofld mai multe cobluri de alimenlare, utilizaji 
cablul de alimentore corespunzdJor prizelor de alimentare 
din fara dvs. lntroduce|i celdlolt capdt al cablului de 
alimentare intr-o prizd de alimentare. 

2 Deschideti u^ija micd de 
couciuc de pe partea 
laterald a camerei. 

3 Ata^a|i cablul subfire al 
adapbrului CA la 
conedorul pentru 
adaptorul la refeo 
de pe partea laterald a 
camerei, dupd cum este 
indicot. Ledul 

Alimenta re/Me morie de pe partea posterioard a camerei 
va incepe sd clipeascd, pentru a indica faptui cd bateria se 
tncarcd. 
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Incarcorea completd a acumuhtorului litiu ion dureaza de 
obicei 5-7 ore. Daca ledul Alimentare/Memorie nu mai 
dipe^te, boteria este incarcald complel puteH decupla 
adoptorul de b camero. Puteti conhnua sd utilizafi camera m 
timp ce baferia este incdrcald de cahe adaptor 

NOTA Camera s-ar putea incdizi in Hmp ce Tncarcd bateria, 
la fel ca $i in cazul utillzdrii mdelungate pe bazd de 
baterii. Acest lucru este normaL 

NOTA Camerele digilale consumd bateriile mull mai rapid 
deed I a para tele folo obi^nuile. Durato de viofd a bateriilor 
in cazul comerelor digitale poate fi mdsurotd in ore si 
minute de utilizare, spre deosebire de oparalele foto 
obi^nuite pentru care mdsurarea se face de obicei in oni. 
Durota de viotd a bateriilor poote varia substantial de la 
un utilizolor la oltul, in func^ie de modul eel moi frecveni in 
care esle utilizold comero. Penlru sugeslii cu privire la 
opMmizareo performonfei bateriei, consultaji Anexa A: 
Intrefinerea bateriilor la pogina 183. 

Pornirea camerei 

Pornifi camera, deplasand comulatorul ^ ON/OFF {Pornit/ 
Opril) cdtre dreopta si apoi eliberdndu-l. 

ObiecMvul se vo exMnde iar ledul Ali me nta re/Me morie de pe 
partea posterioard a camerei lumineozd verde continuu. 
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Selectarea limbii 









iraiiuriy 

I'lv'J-j'iF.'Ji 


4 


1 ? lo then pj^ss OK. 1 



Lg prima pornire a comerei, va va aparea urmatorul afi^aj vi 
59 va solicita sci seledafi Irmba. 

1 Dephsati-va h limba pe care doriti 
so o uHlizati, cu ojulorul tastebr- 
sagefi A ^ de pe Butonul de 
control Q- 

2 Apasati butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) penlru a selecfa 
limba evidenfiata. 

NOTA Daco trebuie so modificafi limba ulterior, putefi eFeduo 
ocest lucru pnn intermediul setorii Language (Limba) din 
meniul Setup (Configurare). Consultoti Capitolul 6: 
Utilizarea Meniului Configurare lo pagina 129. 

Setarea date! §\ a orei 

Camera are un ceas care Tnregistreazd dafo $i ora la care 
realizQti fiecare fotografie. Aceasta informafie este inregiatrata 
m proprieta^ile imaginii, pe care le putefi vedea la vizualizareo 
imaginii 7n afijajul Image Info (Informatii imagine) 
(pagina 105), in afi^ajul meniului Playback (Redare) 
(pagina 98) sou pe colculatorul dvs. De asemenea, puteti 
aelecta ca data 5! ora sa fie imprimate pe imogineo vizibila 
(conaultafi secfiuneo Imprimare Data $i ora la pagina 89). 

Atunci cdnd pornifi camera pentru 
prima data, dupd selectarea limbii va 
oporeo un afi^oj Date & Time (Data 
$i ora) core va va solidto introducereo 
datei $i a orei. 



Dale & Tl 



; ',3 cfiange va:ue 
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1 Ajufitati valoarea selecfiei evidentiale, utilizand butoanele 



2 Apasofi butoanele 4 ^ pentru o va deplasa h alle ^lec|ii. 

3 Reluati elapele 1 $i 2 pona h obfinerea vobrilor corede 
penJru dala, ord 5! formatui ocestora. 

4 Dupd ce au lost introduse valorile corecle pentru data 
ord, apdsa^i bulonul Menu/OK (Meniu/OK). Vo opdrea 
un afijoj de confirmore care vd va intreba dacd afi setat 
cored da la $i oro. 

5 Dacd data oro aunt corede, apdsofi butonul Menu/OK 
[Meniu/OK} penlru a selecta Yes (Da). 

Dacd data oro nu aunf corecte, apdsoti butonul 
penfru o seleda No (Nu), iar apoi apdsa^i butonul Menu/ 
OK (Meniu/OK). Afi^ajul Date & Time (Data $i ora} 
apare din nou. Repetoti etopele 1 pdnd la 5, pdno la 
setareo corecto o datei ^i a orei. 

NOTA Daco trebuie sd modificati ulterior setorlle pentru data 
^i ord, puteti efeduo acest lucru prin inlermediul setdrii 
Dote & Time (Data ^i ora) din meniul Sett;p 
(Contigurare). Consultafi Capttolul 6: Utilizarea 
Meniului Configurare la pogina 129. 

Instalarea software-ului 

Software-ul HP Image Zone vd permite sd tronsferoti imagini 
din camera, sa le vizualizoti, sd le tiporifi $i sd le trimitefi prin 
e-mail. De asemenea, vd permito sd configurafi meniul HP 
Instant Share al camerei. 
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NOTA Dacd nu instalati (sou nu p\A^\ instah) software-ul HP 
Image Zone, putefi totu|i s5 utilizaji camera, msO anumite 
opfiunr vor fi dectate. Pentru dotalii, consultafi sectiunea 
Utilizarea camerei fdra a instala software-ul HP 
Image Zone b pogina 141 . 

Windows 

fenfru ca funcjra HP Instant Share, components a software- 
ului HP Image Zone, so functioneze in mod corespunzotor pe 
calculatorul dvs. cu sistemul de operare Windows, Jrebuie s6 
ave}r instabtd eel pu}in versiunea Internet Explorer 5.01 pentru 
Windows 2000 sou XP, sou Internet Explorer 5.01 Service Pack 
2 pentru Windows 98, 98 SE sou Me. 

1 tndiidefi toate programele ?i dezactivoli lemporar toote 
prognamefe antivirus care ruleaza pe calculatorul dvs, 

2 Introducefi CD-ul cu software-ui HP Image Zone tn unitatea 
CD a calculatonjiui dvs. Urmafi instnjctiunile afi^ajubi de 
instolore care a pa re automat. 

NOTA Daco fereostro de instalare nu esfe afi^otfl, executafi 
die pe Siart, apoi pe Run (Rulare), tostofi X:\SetLip.exa, 
unde X reprezinta litera corespunz6toare unitd)ii CD, apoi 

executafi die pe OK. 

CD-ul dvs^ pentru Windows poate confine aplica}ii software 
suplimentare, de la alfi producdtori. Pentnj a instala aplicafiile 
software supTimentare: 

1 Executati die pe Start, apoi pe Run (Ruiare), tastati 
X:\Bonus\Setup.exe, unde X reprezinte litera 
corespunzotoore unitotii CD, apoi eKecutoti die pe OK^ 

2 Urmafi instrucfiunile afi^ate pe eoan pentru a instala 
scrftware-ul. 
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Macintosh 

1 IncTiideti toate progromele dezodivati temporar \oo\e 
programele aniivirus care ruleaza pe calculatorul dvs. 

2 Introduce)! CD-ul cu software-ul HP Image Zone tn unitatea 
CD o colculalorului dvs. 

3 Exectjtati dublu die pe pldograma core reprezinto CD-ul de 
pe desktop-ul colculatorului. 

4 Executafi dublu die pe pictogramo de inslolore ^1 urmoti 
instrucriunile atl^ate pe ecran pentru a instola soflwore-ul. 

NOT& Trniinte de a descf^rca imagini din camerd pe 
calculalorul dvs. Macinlosh cu ajulorul soflware-ului 
HP Image Zone, sou inolnle de a ullliza iunctionalitatea 
HP Instant Share, trebuie mai fntdi sa modificati fn 
camera selarea USB Configuration (Configurare USB) 
la Disk Drive [Unitate de disc). Consultafi Capik>lul 6: 
Utilizarea Meniului Configurare la pagina 129^ 

CD-uf dvs. penfru Macinlosh poale confine ^i aplicatii software 
suplimenlare, de la alfi producatori. Pentru a instola aplicotiile 
software suplimentare: 

1 Executafi dublu die pe pictogramo diredorului Bonus. 

2 Exearta|i dublu die pe pidogroma de instalare o software- 
ului supli mentor. 

3 Urma)! instruct! unile ofi^te pe ecran pentnj a instola 

software-ul. 

Manualul utilizatorului de pe CD 

O copie o Qcestui Manual al utilizotorului pentru oceasta 
camera se ofla fn diferite limbi pe CD-ul cu soflware-ul 
HP Imoge Zone. Consultati fi^ierul \doc5\Readmfi de pe CD, 
pentru a oflo locajia manuolului- 
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Componentele camerei 

NOTA Penlru informatii suplimentore despre componentele 
camerei, consulta(i paginile men(ionate tntre paranteze, 
dvp6 numole componentelor. 
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Partea posterioara a camerei 




4 



7 / / / \ 

n 10 9 8 7 





Nume 


Descriere 


1 


Ledul Alimentare/ 
Memorie 


• Continuu— CaiTiGrci 05to pornita. 

• Aprindere intermitentQ ropidd— 
Comera scrie We in memoria interna, fie 
pe un card memorie core este instalat. 

• Aprindere intermitentQ len^a — 
Camera este aprifa lar baferia ^ 
fncarco. 

• SMns— Comera este oprito. 


2 


^ ComirfaJc^ul 
ON/OFF (Pornit/ 
Oprit) 
(pagina 17) 


Ftermite pomirea oprirea camerei. 



Copitolul 1: Noliuni inlrodudive 



23 



# 


Nume 


Descriere 


3 


Buton 

Transfocare 
(pagina 47] 


• ImI Depdrtare— In timp ce foceh 
fotografiin deporleoza obiechvul ca Ire 
pozijiQ panoramicQ. 

• EE: Miniaturi— In htnpul funcfionorii m 
Playback (Red ore), va permite sa 
vizuQlizati fotogralii $i primele cadre ale 
clipurilor video aranjaleinlr-o tnolrice de 
noud imagini in miniaturo per ali^aj. 

• [♦] Apropiere— In limp ce faceti 
fotogralii, apropie obiectivui cotre 
pozifia teleobiecliv. 

• ^ Mfirire— In timpul funcTionarii Tn 
modul Ployback (Rodare), vo permite 
SQ mdrifi o fologrofie. 


4 


Loc penlru 
montoreo curelei 
de mdnd 
(pagina 12] 


Permite sd atasati camerei o curea de 
mdnd. 


5 


© Buton de 
control cu taate- 
sdgGti ^1 

o 


Vd pennite sd vd deplasafi Tntre 
meniurile ^i imaginile de pe ofi^ul odiv. 


6 


Butonul Menu/ 
OK{Meniu/OK) 
(paginile 64, 98] 


Vd pennite sd afijati meniurile Capture 
(Captura) 5i Playback (Redare), sd 
selectafi opfiunile de meniu $i sd 
confirmati onumite ac|iuni pe ofi^ajul 
odiv. 



24 



Monuolul utilizotorului pentru HP Photosmort R707 





Nume 


Descriere 


7 


Butonul ^ 
Tipfirire 
(pagina 94] 


Vd permite sa aeledafi imaginea curenta 
pentru a fi tiparifd ulterior, ahjnd cdnd 
conedafi cornea b colculatorul dvs. aau 
dired la orice imprimonto HP Photosmart 
sau la orice imprimanto compolibila 
PidBridge. 


8 


M Butonul 

HP Instant Share 

(pagina 109] 


Permite ofi^areo sau ascundereo meniului 
HP Instant Snare pe oti^ajul adiv. 


9 


□ Butonul 
Red ore 
(pagina 92) 


Permite adi«area sou dezadivarea 

f ' T^i 1 1 m 1 I ■ 1 

tuncjiei Playback (Redare) peoti^ajul 
odiv. 


10 


O Butonul 
Vizualizare live 
(pagina 39) 


Ftermite adivarea ^i dezadivarea funcflei 
Live view (Vizudizare live} pe afijojul 
odiv. 


n 


Afijaj adiv 
(pagina 39) 


Vd permite sd incadrati imagini ^i clipuri 
video utilizdnd functia Vizualizare live, 
sd le revizualizati ultorior in modul 
Redare, 5i so vizualizafi toale meniurile. 


12 


Butonul 0^ 

Temporizator/ 

Serie 

(paginileSl, 53] 


Vd permite sd seledati inire modurile 
Normal^ Self-Timor (Tomporizotor), Self- 
Timer - 2 shoJs {Temponzator - 
2 totografii), $i Burst (Serie). 


13 


Butonul * Bhtz 
(pagina 49) 


Vo pennite so seledafi intre drtentele 
seldn ale blilzului. 


14 


Butonul ttr 
Focalizare MF 
(pagina 44J 


Vd pennite sd seledati inIre diferitele 
seldii ale focolizdni. 
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# 


Nume 


Descriere 


15 


Vizor (pagina 35) 


Vd permite sa Tncadrafi aubiedul 
fotogmfiilor sou al dipului dvs. video. 


16 


Ledurile din viior; 


• tlr' ro5U CO ntinuu— Camera digitda 
mregiafreozQ semnol video. 

• AF (focalizarea autampffi) lumineaza 
verde conlinuu— Atunci cand opasoti 
butonul Declan^dlor pdna la jumotare, 
Qcest led va lumino continuu atund cond 
comero ests pregahto pentru reolizarea 
unei fotografii (stonle de expunere 
Qutotnala focalizore automata, ior 
blitzul este pregdtlt). 

• AF (foccilizcirea automata) lumineaza 
verde inlermilenl— Fie a survenlt 

0 eroore de focolizore dupo ce ali 
aposdl bulonui Declan^alor pana \a 
jumalafe, fie blitzul inca se mai incorca, 
fie camera Tnca proceseaza ultima 
fotografie (conaulta^i urmotoarea 
NOTA). 

• AtaiOcat 5i AF (focalizareo 
automata) 1 urn ineo za intermitent— 

A survenit o eroore core nu permite 
camerei so realizeze fotogrofia 
(consultofi urmotooreo NOTA). 

NOTA Daco o eroore impiedico 

reolizarea unei fotografii, vo oparea 
un mesoj de eroore pe ofi^ajul odiv. 
CDnsultoti Mesaje de eroare p« 
cannerd, lo pogino 158 
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Partea superioara a camerei 

12 3 4 






Nume 


Descriere 


1 


Bufonul Mode 
(Mod) 
[pagina 54) 


Va permits sa seledati intre diferite 
moduri de expunere pentru a realiza 
folografii. 


2 


Difuzor 


Reda sunetele emise de camera 5i 
dipurile audio. 


3 


Butonul 
Declan^afor 
[paginile 35, 36) 


Realizenaza o fotografie ^i inregistreaza 
sunete. 


4 


Butonul 
Video 
(pagina 38) 


Pornie^te $i opre^te Tnregistrarea unui dip 
video. 
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Partea frontala, cea laterala $i cea 
inferioaro a camerei 




Nume 



Descriere 



Blilz 

(pagina 49) 



pLPrnizeaza lumina suplimenlara penlru 
a imbundrati condi)iile de reallzare 
a folografiei. 



Microfon 
[pagina 36) 



Inregislr&aza sunete [audio video). 



Ledul 

Temporizator/ 
Asistenla 
focalizare 
(paginileSl, 131] 



Ro^u infermitent— Tempo rizatorul este 
achvcil. 

Ro^u continuu — Se oprinde pentru 
perioade ^rts, in conditii de ilutninore 
scazuto, pentru imbunatefireQ focdizorli 
automate. 



4Ws> Conedor 
penJru adaplorul 
de refeo 
[pagina 16) 



Va permite conedarea adaptorului CA HP 
h camera, fie pentru a uliliza camera fard 
bolerii, fie penlru a Tncdrca ocumulaJoful 
liHu ion ol camerei. 



23 



Monuolul ulilizotorului pentru HP Photosmart R707 



# 


Nume 


Descriere 


5 


Conedor 

USB 

(paginile 121, 
125) 


Va permile conedarea unui cablu USB de 
h com&d b un calculator sou la 
o imprimonto cu port USB. 


6 


Si stem penJru 
montarea pe 
trepied 


Permite montareo camerei pe un Ire pied. 


7 


Conedor penlru 
stalia deandocare 
a camerei 
[pagina 195) 


Va permile conedareo camerei b sloffa 
opfionola de andocare HP Phdosmorl 
R-series. 


8 


U^ifa penlru 
balerie/card de 
memorie 
[paginile 1 3, 14) 


Permite a ccesul penlru introducerea $i 
exfrogerea bateriei 5i a unui card de 
memorie optional. 



Sfarile camerei 

Comena dvs. are doua slori principole care va permil 
executarea onumilor sardni. Fiecare dinire ocesle slori ore 
asocial un meniu pe core il puleti ulilizo penlru o ajusia seldrile 
camerei sou penlru a execute sarcini osociole stdrii respecHve. 
Consultofi sectiunea Meniurile camerei b pogino 30. 

D Caplura— Va permile so execulafi fologrofii ji sd 
inregislroli clipuri video. Penlru informatii despre ulilizorea 
modului Captura, consulloti Capitolul 2: Realizareci 
folografiilor ^i mregistrarea clipurilor video b pagina 35. 

□ Redare— Va permile sd revedefi fologrofiile ?i clipurile 
video pe core le-a|i caplurol. Penlru inbrmofii despre ulilizoreo 
modului RedarC; consulJati Capitolul 3: Vizionorea 
imaginilor 51 a clipurilor video b pagina 91 , 
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Meniurile camerei 



O'^W El O iiit=i 

' CaplUrs Menu 



Camera dvs. are cinci meniuii care, atunci cand sunJ accesote, 
apor in afi^ajul acfiv de pe partea posterioard a camerei. 
Atunci cand este afi^at oricare dinfre meniuri, putefi occesa 
celelalte meniuri accesdnd butoanele de pe bara de meniu 
aflaJd pe partea superioard a ecranului. Pentru a afi^a all 
meniu, utiliza|i butoanele ^ ^ pentru a v6 deplasa la butonul 
din bara de meniu corespunzdtor meniului dorlt. 

Pentru afijarea Capture Menu 
(Meniuf Captura) apasati 
butonul Vizualizare live Q pentru 
a acliva Vizualizarea live, larapoi 
apdaati butonul Menu/OK (Meniu/ 
OK). O prescurtare ar fi sd apdsa[i 
pur simplu butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) atunci cdnd Vizualizarea live este opritd. Pentru 
informatii despre utilizarea acestui meniu, conaultafi aectiunea 
Utilizarea Meniului captura la pagina 64. 

Pentru afi^area Playback Meniu 
(Meniuf Redare} apdsafi 
butonul Redare □ pentru a adiva 
Redarea, iarapoi apdsati butonul 
Menu/OK (Meniu/OK). Pentru 
informajii despre utilizarea acestui 
meniu, consultati secfiunea 
Utilizarea Playback Menu (Meniul Redare) la pagina 98. 
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Penlru afijarea HP Instant Share 
Menu (Meniul HP Instant Share) 

apdsaji butonul HP Instant 
Share Pentru informafii deapre 
utilizarea acestui meniu, consultafi 
aectiunea Ufflizarea HP Instant 
Share Menu [Meniul HP Instant 
Share) la pagina 1 15. 

NOTA Inainte de a putea utiliza HP Instant Share Menu 
(Meniul HP Insfanf Share) trebuie mai intai so 
configurafi meniuL Pentru detalii cu privire la modul de 
efectuare a acestei operajii, consultafi secfiunea 
Configurarea Meniului HP Instant Share al camerei la 
pagina 1 10. 

Pentru a afi^a Setup Menu (Meniul 
Configurare) ^ , trebuie mai Tntdi 
sa deschidefi unul dintre meniurile 
Capture (Captura), Playback 
(Redare) sou HP Instant Share (HP 
Instant Share), iar cpoi sa utilizafi 
butoanele i ^ pentru a va deplosa la 
butonul de pe hara de meniu corespunzotor pentru Setup 
Menu (Meniul Conligurore) ^ . Pentru informafii despre 
utilizorea Setup Menu (Meniul Configurare) ^ , consultafi 
Capitolul 6: Utilizorea Meniului Configurare la 
pagina 129. 



P GJ I g1 'Si,> © a 1=1 
' SaTupMenu 

IZl CanEra SouTitls Low 
fct FncuE A?^l^ bghl Aulo 
In] LlL^ View SbIup On 
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PenJru a afi^a Help Menu (Meniul 
Asistenffi} frebuie mai infoi so 
deschideti unul dintre meniurile 
Capture (Capture) Playback 
(Redare)sauHP Instant Share (HP 
Instant Share), iar cpoi utilizati 
butoanele ^ ^ pentru a va deplosa h 
butonul de pe bora de meniu corespunzotor pentru Help 
Menu (Meniul Asislenfa) Q]. Pentru informafii despre 
utilizareo Help Menu (Meniul Asistenja) consultati 
urmdloorea secfiune. 

Utilizarea Help Menu (Meniul 
Asistenta) 

Help Menu (Menml Asistenfi) H c>ferci informatii sfafuri 
utile referitoare la utilizarea camerei dvs. 

1 Utilizoti butoanele ^ ^ pentru a va deplasa la butonul din 
bara de meniu corespunzalor pentru Help Menu (Meniul 
Asistenta) Help Menu (Meniul Asistenf5} Q va 
oparea in afi^jul actiV 

2 Utilizati butoanele ^ pentru a va deplasa la capitolul 
de asisrenjd pe care dorifi 56 \\ dti)i. 

3 Apdsati butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a afi^a 
capitolul de Qsisrenjd. 

A Utilizati butoanele A pentru a porcurge capitolul de 

asistenta ^i a-l c\\\. 
5 Apdsati butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru o pdrdsi 

capitolul de asisfentd §i a reveni la Help Menu (Meniul 

Asislenjd) 



a (D 1 [El £4 ;< 


Q . £D 1=1 

fielp Menu 


f1-|||l£J|£| »1']<{'.lh-i 

;r^r.;..ll.i.j:\inl.n«:lij..^ 
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H A ^ O 



125 



Afi^aj Stare camera 

Afi^Qjul de skire va apdrea pentm | 
cdteva secunde tn ofi^ajul activ la 
fiecare actionare a unuia dintre 
butoonele Mode (Mod), Focalizare, 
Blitz, sou Temporizator/Serie, 
atirnd cdnd Vizuolizarea live este 
oprita. 

Dupd cum se vede din exemplul alatural, pe partea superioara 
a ecranului va aparea o descriere te)ff a setflrif curente pentru 
butonul care tocmai a fost apasal. Dedesubt sunt afijate 
picfogrameie pentru modui actual de fotografiere, pentru 
set5rile Blitz, Focalizara §\ Temporizator/Serie, alaturi de 
pidograma evidenfiata, corespunzdtoare butonuiui core 
tocmai a fost apdsot. Pdrtea tnferioard a ecranului afi^eazfi 
dacQ este instalat un card de memorie (indicat de pictograma 
5D), nivelul bateriei, numarul de fotografii disponibile ramose 
setarea pentru Calitatea imaginii (indicate Tn acest exemplu 
prin 5MP $i doud stele]. 



Capitolul \ : Notiuni Introductivie 
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Capitolul 2: 

Realizarea fotografiilor 

mregistrarea clipurilor 
video 

Realizarea fotografiilor 

Putofi realiza o fotografie oproope orrcdnd, indifsrent ce 

vedeti pe ofrjoji;! adiv, dar cu conditio ca aparalul sa fie 
pornil. De exemplu, daca m momenlul apasarii butonului 
Declan^ator es\e afi^at un meniu, acesta vo fi anulat 91 va fi 
realizata o fotografie. 

PenlrLF □ realize o fotografie: 

1 incadrafi subiectui fotogrofiei dvs. 
Tn vizor, 

2 Jinefi camera nemrjcola 
{fn special daca utilizafi 
trar^sfocatorul) $i apasa^i pana la 
jumatnte butonul Declan$ator de 
pe lohjra superioard a camerei. 
Camera masoara iar opoi memoreaza setarlle pentru 
focalizore $i expunere [ledul AF (focalizare automata) va 
lumina verde continuu in cazul m care camera poate 
focalizQ - pentru detalii, consuJta}! secfiunea Utilizarea 
Focalrzdrii automcrte la pagina 41). 

3 Apasafi butonul Declanjator pana la capfit pentru 

a realiza fotograiia. Vefi ouzi un clicTn momentui Tn care 
camera reolizeaz^ fotografia. 




Capitolul 2: Realizarea fotografiilor $1 inregistrarea 
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Dupa realizarea unei fotografii, imaginea va fi afi^ata pentru 
cflteva secunde pe afi^ajul activ. Aceasta funcjie este denumita 
Trecere fn revistfi- Putefi ^terge Imaginea fn timpul Trecerii fn 
revisfa, apasfind butonul Manu/OK (Meniu/OK). 

Putefi utiliza modul Redare pentru a revedeo fotografiile 
realizate (consultafi secfiunea Utilizarea func)iei Redare la 
pagina 92). 

NOTA Daca, dupa reolrzorea unei fotografli, eliberati numoi 
pdna la jumdtate butonul Declan^ator; vor fi memorate 
setarile de facalizare, de expunere $i pentru nivelul 
tonurilar de alb ale fotogrofiei realizate anterior Pvjteli 
aposa Gpoi bufonul Declan^ator p^na la capat, penlru 
a reoliza alia fotografie cu aceleasi setari pentru 
tocalizare, expunere $i niveluri tonun de alb aie iotografiei 
precedents. Piitefi continua, realizdnd o serfe de fotogrofii 
cu oceleoji setori de foccrfizare, expunere penfru nrvelul 
tanurilor de alb. Aceasia funcfie este utila pentru 
fotogrofierea tn serii rapide. 

Inregistrare audio ata^ata 
folografiilor 

Exista doua modalitati de a atai^ un clip audio la o fotografie: 

• Inregistroti clipul audio in timp ce realizati fotografia, 
dupa cum este descris in aceasta sec}iune. 

• Adaugofi ulterior un clip audio la fotografie, sou 

remregistnati dipul audio captot Tn momentul realizarii 
fotagrafiei. Pentru detalii cu privire b modul de efectuare 
0 ocestei operafii, consultafi sectiunea Inregistrare 
audio la pagina 106. 
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NOTA Metoda descrisa Tn aceasia sectiune nu eate 

disponibila Tn modurile Panorama (Panoramic), Self- 
Timer (Temporizator} sou Burst (Serie). 

Un dip audio poate dura maxim 60 secunde. 

1 AposQti butonul Declan^ator pdna b capat pentru 
Q realize lotografia. 

2 Menfinefi apasat butonul Decfanfator pentru a fnregistra 
dipul audio. In cursul inregistrorii, pe afi^ajul adiv vor fi 
afijate o pictogramd reprezentand un micn:»fon {^) 51 un 
contor audio. 

3 Eliberoti butonul Declan^ator pentru a opri Tnregistrorea 
audio. 

Inregistrareo audio se opre^te doca eliberoti butonul 
Declan^ator. In caz contrar, inregistrareo sunetului va 
continue pana la limito de 60 de secunde sou pana cdnd 
memorio camerei este epuizotd, indiferent de core dintre 
oceste cozuri intervine moi Tntoi. Dupa oprirea Tnregistrarii, 
imoginea va fi ofi^atd pentru cdteva secunde in fereostro 
Trecere m revistd de pe ofi^ojului octiv. Putefi ^terge imoginea 
5i dipul audio osociot ocesteio in timpul Trecerii tn revista, 
prin opQsorea butonului Menu/OK (Meniu/OK). 

Putefi utilizo modul Redare pentru a osculto dipurile audio pe 
core le-ofi Tnregistrot. Consultofi sectiuneo Utilizarea 
Playback Menu (Meniul Redare) lo pagino 98. Pentru 
o ^terge sou inregistro noi dipuri audio, utilizo^i opfiuneo 
Record Audio (Inregistrare audio) din meniul Playback 
(Redare). Consultoti secfiunea Inregistrare audio lo 
pogina 106. 
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Senzor de orientare 



Un dispozitiv eledro-mecanic din camera stabile^te daca 
aparaJul esfe [inut m pozifie orizonfold sou verticola in 
momentui realizarii unei fotografii. Camera utilizeaza datele 
mregistrate de ocest senzor pentru a roM automat imaginea in 
pozitia cores punzatoa re, in momenJul salvarii fi^ierului. 

NOTA De osemeneo, putefi roti manual fotografiile, utilizand 
opfiuneo Rotate (RoNre) din Playback Menu (Meniul 
Redare). Consultafi secfiunea Retire la pagino 107. 

Inregisfrarea clipurilor video 

NOTA Transfocarea nu este activa Tn timpul Tnregistrdrii 

clipurilor video. Prin urmare, Tnainte sd inregistrati un clip 
vrdeo, este recomandabil sd focalizafi mai intdi. 

Un dip video include ^i sunet. 

1 fncadrofi subiedul clipului video m vizor. 

2 Pentru a incepe Tnregislrarea 
video, opdsati ^i apoi eliberafi 
butonul Video 'n?. Ledul Video 
'n? din vizor va lumino ro^u 
continuu. Se va auzi un sunet 
^video start" ^i, dacd funcjia 
Vizualizare live este adivatd la 
inceperea inregistrdrii unui dip video, pe afi^ojul octiv vorfi 
ofi^ote pidogramo 'E? pentnj inregistrare video, REC, ^i un 
contor video. (Consultaji Utilizarea Vizualizdrii live b 
pagina 39.) 

3 Penlru a opri inregistrarea video, apasoji ?i eliberafi din nou 
butonul Video "E?; Tn coz contrar, inregistrarea video 
continud pond cdnd camera nu mai are spatiu liber Tn 
memorie. 
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NOTA DacQ afi setoJ camera pe Self-Timer (Temporizator) 
sou Self-Timer - 2 Shots (Temporizator - 2 fotografii) 
(consijltati Utilizarea set5rrlor pentru Temporizator la 

pagino 5 1 ), camera vo incepe inreglsfrarea la 1 0 
secunde dupa apasarea butonului Video. In orice caz, 
dacd este octivata opfiuneo Temporizator - 2 fotografii, 
camera nu va mregistra decat un singur cirp video. 

Dupfl oprirea Tnregistrorii, pe afi^ajul octiv va aparea primul 
cadrv ol dipirfui video. Tn timpul procesdrii, pirtefi ^rge clipul 
video, apas6nd butonul Menu/OK (Meniu/OK). 

Putefi utilizo funcfio Redare o camerei pentru a rsvedea 
dipun'le video pe care le-ofi fnregistrot. 

Utilizarea Vizualizarii live 

Afi^jul octiv vo permile Tncadrarea Eolografiibr a dipurilor 
video ulilizand Vizualizarea live. Pentru a activa Vizuolizare 
live pe afi^ajul activ otund cflrai ofi^jul adiv este oprit, 
apasafi butonul Vixudllzare live Rsntnj a dezactiva 
Vizualizarea live, apfisati din nou butonul ^zualizare live 

a 

NOTA Utilizarea Vizualizarii liveconsuma o mare parte din 
resursele bateriei. Pentnj o economisi baterio, utilizofi 
vizoruL 

Tabelul urmdtor prezinta infoniKitiile din afi^ajul de 
Vizualizare live de pe ofi^jul octiv atunci, cdnd setflrile 

camerer au volorile preslabifite s? cand este rnstalat un card de 
memorie 7n camera. Daca madifica)i alte setari ale camerei, 
pe afi^ajul Vizualizare live vor fi afi$ate $i ptdogramde 
acestor setari. 
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# 




Descriere 


1 




IndicQ faptui cq in camera este instalaf un card de 
memorie. 


2 


4=] 

sou 


• Nivelul bateriei, atunci cand alimenta[i camero cu 
balerii {pictograma ofisola efediv difero in functie de 
starea baferiei; consullati sediunea Indicator pentru 
nivelul bateriilor lo pagina 189) 

• Suraa CA, alunci cand utilizafi adaplorul CA HP sau 
stasia opfionala de ondocare HP Photosmart R-series. 


3 


12 


Numarul 6e fotografii rdmase (ocest numar d^inde 
de spG)iul rdmas in memorie) 


4 


5MP 
•* 


Setarea Calitatea Imaginii (prestabilit este 5MP **) 


5 


c □ 


Fbranteze de focalizare (cansultafl Utilizorea 
Focdlizarii automate la pogino 41) 
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Focalizarea camerei 



UHlizarea Focalizarii automate 

FtarantezGle de focalizare din ofifajul Vrzualizare live indicG 

zona de focallzore pentru fotografia pe care o realizafi sou 
penlru dipul video Tn curs de inregislrare. (Consultali 
Utilizarea Vizualizarii live la pagina 39.) Dacd apasati 
butonul Declan$ator pand h [umatote, camera utilizeaza 
Qceasta regfune de focalizare pentru a mdsura §i refine 
automat sett^rile de focalizare^ 

NOTA In condifii de iluminore reduso, este posibil co ledul 
ro^u de asistenfa la focalizare, de pe porlea fn^ntala 
a camerei, so se oprindo cdteva secunde pentru a permite 
camerei leaJizeze focalizarea (consultali Partea 
frontald, cea laterals ;i cea inferioard a camerei b 
pagina 28). Doca va offofi intr-o situafie in care nu dorifi 
CO ledul de osistenfo la focalizare sa se oprindd, il putefi 
dezactivo din meniul Setup (Configurare} (consultafi 
secjiunea Led Asistenfa focalizare la pagina 131). 

Ledul AF (focalizare automata] din vizor vo lumina verde 
continuu iar paronfezele de focalrzare din ecranul Vizualizare 

live vor deveni verzi otunci cdnd imogineo este focolizata 
corect 5i camera poate memora seldrile de focalizore. TolLF^i, 
otunci cdnd camera nu poate focalizo corect, ledul AF 
[focalizare automotd) din vizor $i pansntezele de focaiizare 
din Vizualizarea liv« vor lumina ro^. 

• Dacd ledul AF (focalizare automatd] din vizor luminoazd 

verde intermitent ^i porontezele de focalizare copdto 
culoarea ro^ie, eliberaji butonul Declan^ator, reincadrafi 
subiectui f^togrofiei sau dipului dvs. video $i apdsafi din 
nou butonul Declan^ator pdnd la jumdtate. Dacd ledul AF 
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(focalizare automata) din vizor conMnua so lumineze 
verde intermitent 5! pafontezele de focolizare continue so 
oiba culoorea ro^'ie dupd moi mulle Tncercari, esle posibil 
CO lumina sou contrastui din zona de focalizare so fie 
insuficiente. Incercaji so utilizati o tehnicd denumila 
Memorare focalizare penlru a focaliza un obiect aflaJ la 
o distonfd similara, dar dintr-o zona cu un controst moi 
ridicat, apoi Indreptofi comera spre obiedul pe care afi 
incercot initial sa il fotogrofioti (conaullafi sec^iunea 
UHlizarea Memorarii (ocalizarii la pagina 43). Dacd este 
posibit putefi aprinde o lumind mai putemicd. 
• [n cazul in care ledul AF (focolizare automata) din vizor 
lumineazd verde intermilen^ paranlezele de focalizare 
devin rojii, ior pictogramo Macro J5 lumineazd inlermiteni 
pe ofijojul Vizualizare live, a survenil una dintre 
urmdtoarele situafii: 

• Camera este selald la intervalul Normal Focus 
(Focalizare normala), dor distonta de focolizare este 
prea micd. 

• Camera este setatd la intervalul de focalizare Macro 
(aprckpiere), dar distanta de focalizare este mai more 
decot intervalul macro. In acest coz, dacd nu este 
posibild focolizorea, camera nu vo realiza fotogrofia. 

NOTA Daca camera este setatd pe Manual Focus 

(Focalizare manuala), parantezele de focalizare nu 
opor (consultoji Utiiizarea Intervalului de focalizare la 
pagino 44). 
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Utilizarea Memorarii focalizarii 



Memorarea (ocalizarii va permile 5a focolfzafi asupra unui 
subied care nu se aflci Tn centrul itnaginii sou so captofi 
imaginr Tn mi^care, focalizdnd Tn prealabll Tn zona unde 
acestea vor avea loc. De asemenea, puleti Lrtiliza Memorarea 
(ocalizarii pentru a focaliza In condijii de luminozilate sou 
contrast scdzut. 

1 fncadrafi subiectui imaginii fntiB parantezole de focalizare. 

2 Aposofi butonul Declan^ator pcina lo jumatate, pentru 
a memora selarile de focalizare ^i expunere. 

3 Men)ineti apdsat p6nd la jumatate butonul Declon^ator, Tn 
timp ce reTncadrati sou repozifionali subiectui imoginii. 

4 Apasofi butonul Declan^ator pdna la capat pentru 
a realiza fotogrofia. 
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Utilizarea Intervalului de 
focalizare 

Butonul Focalizare A MF va permite so selectati uno dinfre 
cele patru sefdrl pentru focalizare disponibile din camera. 
Urmdtorul Jobel descrie cele trei intervale de focolizore ale 
camerei: 



Setare 


Descriere 


Normal 
Focus 

IF I' 

(rocalizare 
normold] 


Se utilizeazd otunci cdnd subiedul se afid la 
o distanjd moi more de 0,4 m. Focalizorea 
automotd este limitotd la o distonfa de la 0,4 m la 
infinit. Aceasta este setarea prestobilitd pentru 
focolizore. 


Macro 

A 


5e uhlizeozd pentru subiede afhte la o distanta tnai 

- 

mica de 0,4 m. In ocest mod de operare, camera nu 
va reoLzo fotografio doco ru poote focalize corect 
{ledul AF (focalizare automata) din vizor va lumina 
verde intermitent lor porontezele de focalizore vor 
deveni ro^ii in afi^jul Vizualizare live). Focolizareo 
automote se realizeozo pentru intervalul 0, ] 8 - 0,5 m. 


Infinity 
(Infinit) 

OO 


Se utilizeazd perrtru fotogrof erea obiectelor aflote 
lo disfantd si o peisajelor. Distanta de focalizare 
este aproape infinitd. 


Manual 
Focus 
(Focalizare 
manuola) 

MF 


Vd permile sd regloti monuol distonTa de focalizare. 
Ufilizati buloonele pentru o ajusta 
focalizarea. Pulefi determine focalizorea privind 
imaginea din Qfi$o|ul Vizualizare live $i un indicobr 
care opare m porleo stdngd a afi$o|ului Vizualizore 
live^ Penfru informafii suplimentare, consultati 
SugesHi pentru utilizarea facalizdrii manuale 
la pagina 46. 
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Pentru a mtelege prioritatea cautarii 
focalizarii 

Ahjnci cand comerQ este sefata h modul de focalizare 
Normal sou Macro, aceasfo vo incepe coutorea pozijiei de 
focolizore corecte de la ultima pozi|ie de focalizore. Totu^i, 
puteji ulilizo butoonele pentru a modifico acest 

comporloment. Aceosto funcfie este utilo otunci cand m zona 
de focolizore se alio moi multe obiecte, la distonte diferite. 

• Menfinerea butonului apoaot opasarea simultana 
a butonului Declanjator pana la jumotote determino 
camera so inceapa cdutarea focalizarii de la pozi^ia ceo 
mai indepartota (infinit in modul Normal Focus 
(Focalizare normala) 5i 0,4 m in modul Macro); aslfel, 
este mull mai probabil co focalizorea sd se realizeze aaupra 
unui obied din fundaL 

• Menfinerea bufonului apdsaf ^i apdsareo simultand 
a butonului Declanjotor pond la jumotote determine 
camera sd inceapd cdutareo focalizarii de lo pozifia ceo 
mai opropiotd (0,4 m Tn modulul Normal Focus 
(Focalizare normald) 5i 0,18 m in modul Macro); ostfd, 
este mu\\ mai probobil co focalizorea sd se realizeze asupna 
unui obied din prim-plan. 
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Sugestii pentru utilizarea focalizarii 
manuale 



Este recomondabil so utrlizafi Manual Focus (Focalizarea 
Manuala) Tn unul dintre urmatoorele trei ca^uri: 

• In conditii de iluminare scazula, alunci cdnd focalizarea 
automata ar putea avea dificultafi in obtinerea focalizarii 
opiime. 

• Dupa focalizarea automata, putefi memora pentru 
urmatoorele fotogrofii reolizote setarile de focalizore pentru 
vitezd $i re peto bill fate. 

• Pentru reglojul fin ol focolizarii Macro. 

In caz conJrcir, putefi limrta uMlizoreo Manual Focus 
(Focalizarii manuale), intrucat, la utilizarea ocestei funcffi, 
obfinerea pozifiei exade de focalizore pentru imagineo optima 
este dificila. In schimb, vefi observa ca utilizoreo celeilolte 
setdri de focalizore va vo oferi rezultote superioore ^i moi 
consislente Tn ceea ce prive^te fotogrofiile pe core le reolizafl. 

Docd utifizafi Manual Focus (Focalizorea Manuala), gasifi 
moi jos cateva sugestii care v-ar puteo ojuta: 

• Pentru a gdsi cea mai bund pozifie de focalizore, ojustoti 
focalizarea ostfel incat imoginea so apord focolizotd pe 
ofi^ojul Vizualizare live. Din aceostd pozi^ie, apdsofL 
butonul pdnd cond imoginea devine neclord, apoi 
opdsoti butonul pdnd cond imagineo devine neclard. 
Apoi, setofi pozi)io de focolizore la mijiocul celor doud 
volori la core imoginea o inceput sd devind neclard. 
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• Penlru a memora focolizarea penlru un sel de fotografii, 
iasa)i camera sd gdseascd tocalizarea optima, utiiizand 
setarea Normal Focus (Focahzore Normals), apoi 
schimboti setarea in Focolizare manuala. Astfel, 
focolizarea va fi memoratd la ocea distonfa pand cdnd o 
ve}i ojusta mamjol sou vefi modifica setarea pentru 
^xxilizare. 

Utilizarea transfocarii 

NOTA Oj cdt apropiafi moi mull subiectui imaginii, oi atdt 
sunt amplilrcate mai mult mi^rile u^oare ale camerei 
(acest ferwmen este denumit „tremur al camerei"). De 
aceea, in speciol lo nivelul moxim de Iransfocare (3x), 
trebuie sa menjineti camera perfect nemi^cata pentru ca 
imaginea sd fie dard. Tn cdzul fn core pe afifojul 
Vizualizara live este ofi^ota o pictograma reprezenldnd 
o mdnfi core tremurd [^], este recomandabil sd fixa}! 
camera pe un trepied sou pe o supraM^^ stabild. In caz 
contrar, imaginea va fi neclard, 

Transfocare optica 

NOTA Transtocorea opticd nu este octtvd tn timpul 
tnregistrdrii clipurilor video. 

Transfocoreo opticA functioneozfi dupo principiul trnns^firir 

penlru aporotele foto tradition ale, unde lenlilele se deplaseozfi 
fn interiorul obiectivului, fdcdnd subiectul totogrofiei so para 
mai apn:>ope. 

Apasofi controalele Departare fwl 5" Apropiere de pe 
Butonul Transfocare pentru o deplosa obiectivul intre pozitiile 
f^noramic (1x) §i Teleobiediv (3x). 
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Transfocare digilala 

NOTA Transfocarea digitala nu funclioneoza la realizarea 
fotografiibr panoramice sou \o tnregistrarea dipuribr 
video. 

Spre deosebire de transfocarea opticd, cea digitals nu 

ufifizeaza lentllele oblectivului. Camera decupeaza mare^te 

0 porjiune a jmaginii asffel Tncdl subiectul folografiel sa para 
de la 1 J X pdnd \a 8x mai mare. 

1 Apasoti conlrolul Apropiere :4! de pe Butonul Transfocare 
pentru a transfoca optic la nivelul maxim, apoi elibera}i 
birtonul. 

2 Aposafi din nou controlul 
Apropiere 51 menlinefi-l oposoJ 
pdnd cdnd ob)inetI dimensluneo 
dorit5 pe afi^ajul cdiv. Un cadru 
de culoare galben<^ delimiteazd 
suprafafa din imaginea care va fi 
captotQ. Numarul care indicd 
rezolufia, din partea dreaptd a ocranului, scade pe mdsurd 
ce transfoca}i digital ifiHiginea. De exempli;, 4,2 MP vo 
apdrsa fn loc de 5MP, indicand scaderea rezolujiei lo 

4,2 megapixels. 

3 Cdnd cadrul galben are dimensiunea doritd, apdsafi 
birtonul Declan^ator pentnj o realizo fc^grafia. 

Pentru a dezactiva furKtb de transfocare digitalo $1 a reveni la 
transfocarea optica^ apasa)! controlul Depdrtare liwl de pe 
Butonul Transfocdtor $i menfineti-l op^sat pana la oprirea 
transfocdrii digitole, Eliberafi contralul Dapdrtare $i opoi 
apdsofi-l din nou. 




48 



Manwlul Lrtllizatorului pentru HP Photcemart R707 



NOTA Transfocarea digitala reduce rezolufia unei imagini, 
iar imaginea este mai bogat<^ Tn pixeli dec^t tn cazul 
transfocf^rii optice^ Dacfi dori}r sd trimiteti imoginea prin 

e-moi! sou sa o postoti pe un sile web, aceosto rezolufie 
pufin mai scozuta nu va fi observala. Tolu^i, penlru 
situGjiile in care calitatea imoginii conteoza (de exemplu, 
b tipdrite), evitaji utilizorea tronsfocani digitale. De 
asemenea, la utilizarea transfocdrii digitale este 
recomandabild uHlizarea um\ trepied- 

Setarea blitzului 

NOTA Blitzul nu funcMoneoza m modul Panorama 

(Panoramic), cu setarea Serie, sou in timpul inregistrfirii 
dipuribr video. 

Birtonul Blitz ^ v5 permite s5 novigafi intre set5rile pentru blitz 
ale camerei. Pentru o modifica setarile blitzului, apasatl 
butanul Blitz ^ pdna cdrKi setarea doritd apare Tn afi^ajul 
adiv. Urmdtorul tabel descrie ftecore dintre setdrile blitzului de 

pe camero. 

NOTA Daca modificafi setarea blitzului, camera va pastra 
aceastd setare pdnG cflnd o vefi modifica din nou sou 

pdnfi veti opri camera. Cu excepfia My Mode [Modului 
preferol) (pagina 60), atund cand reporniti camera, 
blitzul este resetat la setarea predefinita Auto Flash (Blitz 
automat]. 
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Setare 


Descriere 


Auto Flash 

(Blifz 
automa)t 

H 


Camera rtrasoara luminozitotea folose^te blltzul, 
cJaca este necesar. 


Red-Eye 
{Ochi ro^ii) 


Camera masoara lumlnozitatea ^i foloseste blitzul 
reducand efectui de ochi rojii, daca este necesar 
(vezi NOTA urmotoare pentru o descriere mai 
detaliata a fundiei de reducere a efedului de ochi 
(o^ii). 


Flash On 

(Blilz 
octival) 

i 


Blitzul camerei func|ioneaza continuu. Daca 
subiedul este luminal din spale, puteti utiliza 
aceasta setare pentru a create iluminarea din fata 
acestuia. Aceasta este denumitd ,,blitz de umplere". 


Flash Off 
(Blilz 
dezaclivat) 

® 


Camera nu va declanja blitzul, indiferent de 
condifiile de luminoziate. 


Night 
(Noapte) 


Camera declan^eaza blitzul, dacd este necesar 
[utilizdnd funcfia de reducere a efectului de ochi 
ro^ii), pentru a ilumina obiecteledin prim-plan. Apoi 
continud expunerea ca ji cum blitzul nu ar fi fost 
declansat, pentru a inregistra 5! fundalul (consultati 
NOTA urmdtoare, pentru 0 descriere mai detaliatd 
a functiei de reducere a efectului de ochi n^^ii). 
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NOTA Fenomenul de ochi ro^ii este cauzat de o parte din 
lumina blih^ului, core se reflecta din ochii subiedului 
creeaza impresia de ochi rosii pe imoginea capturala. 
La ulilizarea unei selari penlru blitz cu funcfia de reducere 
a efeclului de ochi rojii], camera declan^eaza blitzul de 
doua ori, minimizand ochii ro^ii ai oamenilor sou 
animalelor fotografiale. Realizarea unei fotografii 
ulilizand reducerea efectutui de ochi ro^ii va dura mai 
mult, deoarece declanjareo eate inlarziata de blitzul 
aditionol. Asigurati-va ca subiecfii vor a^lepta al doilea 
blitz. 

NOTA ?\i\e\\ reduce ochii ro^ii ai subiectelor fotografiilor realizare 
de dvs, utilizand optlunea Remove Red Eyes (Reducere ochi 
rofii) din Playback Menu (Meniul Redare) (consuMi 
pagina 103). 

Utilizarea setarilor pentru 
Temporizator 

1 Fixafi camera pe un frepied sou a^zafi-o pe o suprafafa 
stabila, 

2 Apasatf butonul Temporizoror/Serie pona cand 
Self-Timer (TemponzaJor) t^) sou SeH-Timer - 2 Shots 
(Temporizator - 2 fotografii) ^ opore pe ofi^ajul ad'w. 

3 Incadrafi subiectui in vizor sou In Vizualizorea live. 
(Consultaf Utilizarea Vizualizarii live la pagina 39.) 

4 Urmaborele eJope depind de ceea ce dorifi so copfafi: una 
sau doua fotografii, sou doco inregislrciti un clip video. 



Copitolul 2: Realizarea folografiilor 51 inregis^rorea 
dipurilor video 



51 



Pentru fotografii: 

□ .Apdsafi pana h jumatate butonul Declan^ator penlru 
Q uliliza functia Memorare iocaltzare (comera va 
mosura, apoi va memora focalizarea expunerea]. 
Camera va pastra aceste setari pana la realizarea 
totografiei. 

b.Apdsa^i bufonul Declan^ator pana la capaK Daca 
afi^ajul acHv este pornit, pe ecran va aparea un contor 
de 1 0 secunde. Ledul Temporizalorului de pe partea 
frontala a camerei va dipi leni timp de 10 secunde 
tnaintea realizarii fotografiei. Daca setafi camera cu 
funcfia Self-Timer - 2 ShoJs (Temporizator - 2 
(otogratii), ledul Temporizalor va mai lumina inlermitent 
timp de cateva aecunde, inainle a realize cea de-a douo 
tolografie. 

NOTA Daca apasati de la inceput butonul Declan^ator pana 
la capal, tara a utiliza functia Memorare tocalizare, 
camera va memora setorile penlru focalizare $i expunere 
chior inainte de expirarea celor 10 aecunde. Aceasta 
func^ie esle utila cond unul sou mai mulfi subiecji inha in 
fotogrofie Tn Mmpul perioodei de 10-secunde dinaintea 
declan^orii. 

NOTA In timp ce realizofi o fotogrofie, nu putefi inregisira 
audio dacd ulifizofi modul Self-Timer (Temporizator), 
dor putefi odougo un clip audio ulterior (consultati 
Inregistrare audio la pagino 106). 

Pentru Clipuri video: 

Pentru a incepe Tnregislroreo, apasati butonul Video "E?, 
opoi eliberafi-l. Dacd ofisojul odiv este pornit, pe ecran va 
opdrea un contor de 10 secunde. Ledul Temporize torului de 
pe partea frontala a camerei vo dipi timp de 10 secunde, 
inointea Tnceperii inregistrarii. 



52 



Monualul utilizotorului pentru HP Photosmort R707 



NOTA Oricare setare ar fi adiva: Temporizator sou 

Temporizator - 2 fotografii, este Tnregistrat numai un 
dip video dupa trecerea celor 10 secunde. 

Penlru a opri inregisfrarea video, aposafi 5i eliberafi bufonul 
Video 'E?; in coz contror, Tnregistrareo video continuo 
pdno cond camera nu moi are spatiu liber in memorie. 

Utilizarea setarilor pentru Serie 

NOTA Selarea Serie nu funcjioneaza modul Panoramic, sau 
m Mmpul inregistrdrii dipurilor video. De osemenea, nu 
puteti inregistro sunel dacd uHlizati setarea Serie, dor 
puteji oddugo un dip audio ulterior (consultati 
Inregistrare audio la pagina 106). De osemenea, blilzul 
nu funcfioneozd Tn timpul utilizdrii cu setorea Serie. 

NOTA Dacd sefo(i comen^ pe Serie in timpul Fotografierii 
repetafe AE (expunere automata), camera vo rdspunde 
setorri Serie, si va ignora Fotografiere repefafd AE 
(expunere automata). 

Modul Burst (Serie) vd permite sd realizafi 3 pdnd la 
4 fotografii lo rdnd, la viteza pe care o suportd camera. 

1 Apdsafi butonul Temporizator/Serie pdnd la 
oparijia Burst (Serie) ^ pe afi^ajul activ. 

2 Incadrofi subiedul, apdsati pdnd lo capdt butonul 
Declan^ator ?i menfinefi-l apdsat. Camero reolizeazd 

3 pdnd lo 4 fotografii la viteza maxima pe core o suportd, 
pdnd cdnd eliberafi butonul Declon^ator 

Afi^ajul activ ae va opri 7n timpul capturii in serie. Dupd 
realizarea fotografiilor Tn serie, fiecare imagine va fi ofi^otd pe 
rdnd pe afi^ajul acliv. 
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Ufilizarea Modurilor de 
expunere 

NOTA Modul de expunere nu este volobif otunci cand 
mregistrati dipuri video. 

Modurile de expunere aunJ sefari prestabilite ale camerei, 
opMmizate pentru fotografierea cu rezultate auperioare 
a anumilor lipuri de scene. In fiecare mod de expunere, 
camera seledeazd setarile opiime, cum ar fi sensibilitateo 
virJuola a filmului [ISO], deschidereo diofrogmei limpul de 
expunere, optimizandu-le penfru o onumifa scena sou aiJuatie. 

Penfru a modifico modul de expunere, apasofi butonul Mode 
(Mod) de pe porteo superioara o comerei, pond cand modul 
de expunere doriJ apare m afi^ojul de stare. AlfernoMv, putefi 
apdso butonul Mode (Mod} o singurd datd, $i opoi so ulilizoti 
taste I e- so get i ^ ^ pentru o porcurge modurile de expunere. 
Urmdtorul tobel descrie modurile de expunere ole camerei. 



Setare 


Descriere 


Aulo 
(Automat) 


In Qcest mod, cotnera seledeozo outomaf desdiiderea 
diofrogmei ^i timpul de e>:punere optime pentru 
o onumito situaHe. Modul Auto (Automat) 
functioneoza bine pentru majoritateo fotogrofiilor 
reolizate Tn conditii normals. Acest mod este de 
osemeneo afunci cand trebuie reolizoH ropid 
o fotogrofie buno, nu oveti hmp so seledoti modul 
speciol de expunere ol comerei. 


Action 
(M if care) 

\ 


In ocest mod, camera utilizeazo timpi de expunere cat 
mai scurti $i sensibiliteti virtuole (ISO) cot mai morin 
pentru o surpnnde scenele ropide de mi^care. Utilizoji 
modul Action [Mi^care) pentru o capture evenimente 
sportive, mo^ini Tn mi^core, sau ork:e scena in care 
doriti so oprifi mi^careo. 
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Setare 


Descriere 


Landscape 
(Pcisaj) 

A 


in Qcest mod, CQtnero combino o deschidere moi largo 
o diolrogmei pentru o odondme moi more 
o suprofefei cu o soturotie ji o doritate superioore, 
creond osttei un efed moi viu. Utilizoti modul 
Londscope (Peisoj) pentru o copturo imogini de munfi 
orice imogine cu perspedive odond. 


Portrait 
(Portret) 


In ocest mod, comero combine o desdiidere moi mica 
o diotrogmei pentru o do impresio de recloritore in 
fundolH cu soturotio ^i clorilo^eo inferiooro, creond 
ostfel un eiec\ moi noturol. Utilizoti modul Portrait 
(Porlrel) pentru fotogrofii cu una sou moi multe 
persoone co punct de focolizore pnncipoL 


Beach & 
Snow [Plaj5 
& Zdpada) 


Acest mod vo permite so coptofi imogini exterioore 
luminoose $i so neutrolizoTi luminoziloteo puternico. 


Sunset 
(Amyrg) 


in ocest mod, focolizoreo porneste de lo infinit lor 
blitzul este setot lo Blitz opriL Acesf mod 
imbunotole^te soturofio culorilor omurgului 
postreozo colduro imoginii cu o polorizore cotre 
cubrile portocolii ole omurgului. 


Aperture 

Priority 
(Priori late 
de 

diofragmfl) 
Av 


Acest mod vo permile aelectoreo setorilor pentru 
deschidereo diofrogmei in Vizuolizoreo li^^e, utilizond 
butoonels i in hmp ce comero seledeozo duroto 
Optimo de expunere. Acest lucru vo permile so 
controloTi protunzimeo de comp (de e>;emplu, sa 
estompoti fundolul). Utilizoti modul Aperture Priority 
(Prior'itote diofragmo) doco doriji so controlofi 
personol deschtidereo diofrogmej. 
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Descriere 


Po nomma 
(Panoramic) 

[HI] 


Acest mod va permWe so reallzati o serle de cadre 
suprapuae itnpletite infr-o singurd imagine panoramico 
hrgdn prin uhlizoreo sofhware-ului pentru computer 
indus. UHlizoti modul Panorama (Panoramic) penfru 
peisoje vasie, cum ar fj lanfurl munfoase, sou fotogratii 
In grup, unde frebuie ad capfafi o arle mai larga, 
impoaibil de capiat de 

o aingurd fotogrofie. In oceal mod, blltzul eate aetat pe 
Blitz oprit (Conaullati Utilizarea modufui 
Panoramic la pogino 57.) Puteli vizualizo Tnlreago 
imagine ponoramicd, utilizdnd opfiuneo Preview 
Panorama (Previzualizare panorama) din Playback 
Menu (Meniul Redare) (conaultofi Previzualizare 
panoromica la pogino 108}. 


DocumenJ 


Acest mod uHlizeoza o setare de controal puternic si 
o aetore de aaturofie redusa, iar b\'\\zu\ eale aelat b 
BliJz oprit UtilizaH modul DocumenI pentru 
a fotogratia elemente plane, lexluale aau grofice. 


My Mode 
(Modul 
preferot) 

13 


Acesto eale un mod de expunere pe core il pute[i 
peraonoliza $i core va permite aelectarea, memorarea 
$i apoi uMlizoreo repefatd a unui grup de aelari 
preferate ole camerei dva. Conaultali Ulilizarea 
Modului preteraMa pogino 60. 
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Reducerea granulaflei pentru limpii 
de expunere mari 

Lo timpi de expunere mari, camera vq realiza outomot 

0 Q doiKi expunere cu diafragma Inchise, penfru a masura $i 
rediice nivelul gronulafiei (aspedul granulat) din imagine. In 
ac^te CQzuri, timpul de ^punere va pareo de doua ori moi 
mare decdf Tn mod normal. De exemplu, penh'u o expunere de 

1 secunda, ofisajul octiv va ramcne inlunecat limp de 

2 secunde, pana la ofi^area cadrului de reducere 

a granulatiei- Aceasto trkseamnd ca \a timpi de expunere mai 
mari, nu veji pirfea realiza multe totogratii In serie. 

Utilizarea modului Panoramic 

NOTA Daco software-ul HP fmage Zone nu este instalat pe 
colculotorul dvs, consultoti Utilizarea camerei fard a 
instala sofhvare-ul HP Image Zone la pagina 141. 

Modul Panorama (Panoramic) va permile sa realiza|i 
o secvenja de 2-5 lotognafii care pcrf ti „impletite" asttel incat 
sd capta}! o imagine prea largfi pentru a fi cuprinsd fntr-o 
singura fotografie. In modi;! Panorama (Panoramic), realizati 
o folografie ca primul cadru al secvenfei panoramice, iar 
fiecare fotografie subsecvenfiab pe care o realizati este 
adaugata panoramei pdna cdnd opri)! secvenfo prin apdsarea 
butonuluf Menu/OK (Maniu/OK), sou par>iS cfind ofi realizat 
a cincio fologrofie a secvenjei. Apoi, puleli vizuafiza o imagine 
la rezolutie scazula a panoramei dvs., utilizond opfiunea de 
meniu Preview Panorama (Previzualizare panorama) din 
Playback Meniu (Meniul Redare] (consultafi pagina 108), 
sou puteti transfera imaginile secvenfei panoramice Tn 
calculatorul dvs. pentru a le putea ^Tmbina" iar apoi vizualizo 
$i lipari. 
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Camera dvs. a losf livrata cu software-ul ArcSoft® Panorama 
AAaker™, coie ntmbind" automat imaginile din cadrul 
secventei panoramice tn timpul transfenjiui fotogrofiilor de pe 
camerd pe colculolorul dvs. Soflware-ul Panorama Moker 
a fosi inslalal ouiomot pe cakulatorul dvs. in limpul procesulul 
de instolare al soflware-ului HP Image Zone (consultati 
Instalarea software-ului la pagina 19). Pentru a transfera 
secvenfa panoramic^ de fotografii de pe camera dvs- pe 
cofculalor, ostfel Tncal soflware-ul ArcSoft® Panorama Maker 
so poatd imbina Imaginile, consulla}i Transferarea 
imaginilor pa un calculator la pagina 121. 

Realizarea unel secvenfe panoramice de 
fotografii 

1 Apasafi butonul Mode (Mod) de 
pe parteo superioart^ a camerei, 
pdnfl c6nd modul Panorama 
(Panoramic) [HI] apare pe 
afifojul activ. Camera comutd lo 
Vizualizarea live ior simbolul 
^ apare tn ofi^jul octiv. Acum 
sunteti pregatit realizafi prima fotograiie a secvenfei dvs. 
panoramice. 

NOTA Fotografrile panoramice sunt Tmbinafe de la stdnga 
spre dreopla; de aceeo, prima dvs. imogine trebuiesfl fie 
la extremilalea sidnga a imaginii panoramice. 

2 Apasafi butonul Declan^ator 
pentru a realiza pnmo fotograiie 
a secvenfei panoramice. Dupa 
Trecerea Tn revrstfl, camera 

comutd la Vizuofizarelive, iarTn 
ati^ojul octiv apare 
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3 Pozifionati camera pentru □ reollza a doua Fotografie. 
ObservQ)i fd^ia transparent^ a imaginii primei fotogiafii din 
SQCventd, suprapusd pe treimea stdngd a afi^jiibi 

Vizalizare live. Utilizoti oceasia fa^ie pentru a alinio cea 
de-a doua fotogrofie orizonlal cu prima. 

4 Apdsofi butonul Declan^tor 
pentnj a reoliza a doua 
fatografie. Dupa Trecerea m 
revista), camero comuta la 
Vizuallzare live, iar tn ofi^ajul 
activ apare ^ . Din nou, fflsra 
transparento a imaginii 
precedente este suprapusa pe treimea stanga a ali^ajulLji 
Vizualizare live pentru a vd permite olinierea celei de-a 
treia fotogrofii. 

5 Continuafi sa adaugali panoratnei mai multe fotogrofii sou 
apfisati butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentm a tncheia 
secven(a panoramica. Secvenja panoramic^ se Tncheie 
automat dupd ce realizafi a cincea fotografie. 

NOTA Pentnj a vizualiza pe camerd o imagine la rezolufie 
redusQ a ponoramet, consultofi Previzualizare 
panoramica la pagina 108. 
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Urilizarea Modului preferat 

My Mode (Modul preferat) este un mod de expunere pe care 
il puleji persondiza §i care va permite seledarea, memorarea 

apoi irtilizarea repetoffl a unui grup de set^ri preferofe ale 
camerei dvs. Acest mod de expunere este ulrl in special alund, 
cand trebuie sfi realizofi frecvent fologn^lii ole aceluiaji tip de 
scen6 sou subiect, $i dorl)! so ave^ camera ^tata cu aceleo^i 
particularitati de fiecare data. De exemplu, realizaji deseori 
fotografii fn mi^are ale copilului dvs. core se [oac5 afar5, tn 
zile insorite cu lumina puternica, In ocest coz, oti putea seleda 

salva Action (Mi$care)ca setare a modului de expunere, §i 
Sun (Soare) ca setarea White Balance (Niveluri tonuri de 
alb) in My Mode (Modul preferat), iar apoi pur 51 simplu 
selofi camero pe modul de expunere My Mode (Modul 
preferat) de fiecare data cand dorifi sfi realizati pe viitor 
totografii ale copilului dvs. 7n timp ce se joaca. 

Setarile din My Mode (Modul preferat) sunt complet 
independente de grupul de setdri utilizate pentru toate celelalte 
modul de expunere ale camerei. Si, spre diferenta de alte 
moduri de expunere, toate setarile din My Mode (Modul 
preferat) sunt solvate ca setdri prestabiiite otunci cdnd oprifi 
camera. 

Selectarea salvarii setorilor preferate in My 
Mode (Modul preferat) 

1 Apasafi butonul Mode (Mod) de pe partea superioard 

a camerei pentru a parcurge modurile de expunere, pdnd 
cdnd Tn afi^jul activ apare My Mode (Modul preferat) ^i 
pidogroma |my| - 

2 Apasaji bulonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a afi^a 
meniul MY Mode Capture (Capturd Mod preferat). 
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3 Pentru a modifko setarile pentru o anumita optiune din 
meniu: 

a. Utilizafi buloonele 5! penlru a v6 deplasalntre 
opfiunile din My Mode Capture Menu (Meniul Captura 
Mod prelerat). 

b. Apdsafi butonul Menu/OK (Meniu/OK). Va fi ofi^crt 
sub-meniul pentru acea opfiune de meniu. 

c. Utilizafi buloanele .A ^1 pentru a evidentia noua 
setare pe core o dorifi pentru aceastd opfiune de meniu. 

d. Apasofi butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru 

a aelecta respectiva setare ^i o reveni la My Mode Capture 
Menu (Meniul Captura Mod preterat). 

4 Repetoti elapa 3 pentru fiecore setare de opfiune de meniu 
pe core doriti so o modificofi. 

5 Dupd ce ofi terminat de modificat setdrile in My Mode 
Capture Meniu (Meniul Capture Mod preferat); apdsafi 
butonul Vizualizare live Q de pe parteo poslerioord 

□ comerei pentru a pdrdsi My Mode Capture Menu 
(Meniul Capfurd Mod preferaf} a reveni la Vizualizare 
live. Pidognama |MY| ^i prctogramele pentru setdrile pe care 
le-afi selectat pentru My Mode (Modul preterat) vor fi 
ofiSQte acum in Vizualizarea live. 

Setdrile pe core le-afi efeduat aunt solvate automat ^i se 
memoreazd in My Mode (Modul personal} chior $i dacd 
comutafi la un alt mod de expunere sou dacd oprifi comero. 
Pentru a modifica oricare dintre setdrile din My Mode (Modul 
preterat), repetati etapele 1 pdnd la 5. 
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Utilizarea My Mode Saved Settings {Setari 
solvate pentru modul preferat) Sub-Meniu 

In conMnuare, putefi personaliza modul de lucru al My Mode 
(Modului preterat), uHlizand sub-meniul My Mode Saved 
Settings (Setari salvate ale modului preferat). Acestsub- 
meniu va permite so speciflcafi exact core dintre setari dori|i sa 
salvafi in My Mode (Modul prelerat) pentru core dintre ele 
dorifi sd revenifi la setdrile prestabilite atunci cand oprifi 
camera. Sub-meniul My Mode Saved Settings (Setari 
solvate pentru men»ul preferat) ore, de asemenea, o opfiune 
de meniu denumltd Starf in My Mode (Pornire in modul 
preferat} unde puteji sela pornirea comerei in My Mode 
(Modul preferat) in loc de modul Auto (Automat}, de fiecare 
data cdnd porniti camera. 

1 Apdsati butonul Mode (Mod) de pe partea superioord 

□ camerei pentru a porcurge modurile de expunere, pond 
cfind in afijajul de store apore My Mode (Modul preferat) 
$i pictogroma [MY]. 

2 Apdsati butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a ofi^a 
My Mode Capture Meniu (Meniul Captura Mod 
preferat). 

3 Utilizoti butoonele ^ ^i pentru a vd deplosa Tntre 
opfiunile de meniu My Mode Saved Settings (Setdri 
solvate pentru modul preferat) ?i apdsafi butonul Menu/ 
OK (Meniu/OK). Va fi afi^at sub-meniul My Mode Saved 
Settings (Setari solvate pentru modul preferot). 
Elementele bifote Tn sub-meniul My Mode Saved Settings 
(Setdri solvate pentru modul preferat) vor fi solvate in 
My Mode (Modul preferat) de fiecare datd cond oprifi 
comero. 
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4 Pentru a mcdifico o setare osrfel Tncat sa revind la setarea 
preatabilite atunci cdnd oprifi camera, sau, in cazul m care 
q\\ aclivol Sfort in My Mode (Pornire in modul preferat), 
sd specifice pornirea comerei in My Mode {Modul 
preferat) de fiecare datd cdnd pomi[i camera: 

a. Utilizafi butoanele 5! pentru a parcurge setdrile. 

b. Apdsofi butonul ^ fie pentru a debifo setarea, core astfel 
va reveni la setarea prestabilito dupd oprireo comerei, fie 
pentru a selecto opfiunea Yes (Da) penJru optiuneo Start in 
My Mode (Pornire tn modul preferaf}. 

5 Repetafi etapa 4 pentru fiecore setare pe care doriti 56 
o modificati. 

6 Dupd ce afi terminat de modificat setarile Tn sub-meniul My 
Mode Soved Settings (Setari solvate pentru meniul 
preferat), apdsofi butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru 
a reveni la My Mode Capture Menu (Meniu Capture 
Mod preferat). 

7 Pentru a pordsi My Mode Capture Menu (Meniu 
Capturd Mod preferat), apdsati butonul Vizualizare live 
O de pe partea posterioard a comerei, pentru a pordsi 
My Mode Capture Menu {Meniu Capture Mod 
preferat) ji a reveni la Vizualizarea live. 
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Utilizarea Meniului captura 

Capture Menu (Meniul (Captura) vo permite so ajustati 
diverse setarl ale camerei, care inflLJentea^a colitatea 
imaginilor $i a dipurilor video pe care le captofi cu camera 
dvs. 

1 Pentru a afl^a Capture Menu (Meniul Captura}, opasafi 
butonul Vizualizare live iar opoi opdsafi butonul 
Menu/OK (Meniu/OK). Daca afi^ajul ocHv esle deja 
Tnchis, putefi apdsa doar butonul Menu/OK (Meniu/OK) 



Afi^ajul 1: 




Afi^ajul 2: 



Q iEi Ei ^ Q 1'"^ 
Caplurs Menu 




Afi^ajul 3: 




2 Utilizoti butoonele pentru a vd deplosa Tntre 
opiiunile din Capture Menu (Meniul Captura}. 

3 Apdsofi butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a selecto 
o optiune evidenjiatd a afi^a sub-menlurile acesfeia, sau 
utilizoji butoonele ^ ^ pentru a modifica setarea opfiunii 
evidenfiate fdrd o intro in sub-meniul acesteia. 
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4 In cadrul sub-meniurilor, utilizati butoanele *^ apoi 
butonul Menu/OK (Meniu/OK} pentru a modifica setarile 
reapedivelor opfiuni din Capture Menu (Meniu Captura}. 

5 Penlru a ie^i din Capture Meniu (Meniul Capfura)< 
eviden^iaji optiunea ^ EXIT (lE^IRE) ?i apasafi butonul 
Menu/OK (Meniu/OK). 

Asistenta pentru optiunile din meniu 

Help (Asistenfa).., reprezinta ultima 
opfiune din fiecore sub-meniu 
Capture (Captura). Opfiuneo Help 
(Asistenfa)... vg pune la dispozitie 
informofii despre optiunile ^i setarile 
din meniul Capture (Capture). De 
exemplu, daca apasa|i Menu/OK 
(Meniu/OK) cand este evldentiala opfiunea Help. 
(Asistenfo)... m sub-meniul White Balance (Nivel tonuri de 
alb), va fi apdrea afi^ajul de asistenta White Balance (Nivel 
tonuri de alb], dupa cum este indicot. 

Utiliza)i butoanele ^^.^ pentru a vd deplosa intre afi^ojele 
de osislentd. Pentru a pardsi sub-meniul Asistenfd ^i a reveni lo 
sub-meniul asociatdin meniul Capture (Captura), apasati 
butonul Menu/OK (Meniu/OK). 



mi ^iEa BalBnce | 

Gfnpr^llv t-e Auio Wiiif Balance 
5El[ing praducK [lie besl results 
DrlTerEiil kinds ol lightng caal 
Uifleren I colors Foiexsp^pue, 
aunlighl la bluer, while mdixu 
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Compensare expunere 

In condifii de iluminare shba, puteji utiliza functia EV [valoore 
compensare) Compensation (Compensare expunere} 
pentru 

a suproscrie sefarea automata pentru expunere, prestabiliJd 
de camera. 

Optiuneo EV Compensation (Compensare expunere) este 
utild in cazul scenelor care confin numeroase obiecle de 
culoare deschisd [de exemplu, o casd albd in zdpadd) sou 
multe obiecte de culoare Tnchisd (de exemplu, o pisicd neagra 
pe un fundal intunecal). Scenele care contin multe obiede de 
culoare deschisd sou multe obiecte de culoore Tnchisd pot 
apdrea difuze, dacd nu utilizafi opfiunea EV Compensation 
(Compensare expunere). Pentru o scend cu multe obiecte de 
culoare deschisd, cre^tefi valoorea EV Compensation 
(Compensdrii expunerii) la un numdr pozitiv, pentru a obfine 

0 imagine clard. Pentru o scend cu multe obiede de culoare 
mchisd, scddefi valoorea EV Compensation (Compensdrii 
expunerii), astfel Tncdt culoarea scenei sd fie mai apropiatd 
de negru. 

1 In Capture Menu (Meniul Capturd) (pagina 64), seledoji 
opfiuneo EV Compensation (Compensare expunere). 

2 in sub-meniul EV Compensation 
{Compensare expunere); 
utiliza|i butoanele d ^ pentru 
a modifica selorea EV (valoorea 
expunerii) de la -3,0 pdnd la 
+3,0, Tn infervole de 0,33. Nouo 
selore esfe aplicatd in afi^ajul 

Vizualizare live din spatele meniului, ostfel incdt puteji 
vedea efectui fiecdrei setdri osupra fotografiei. 




Deoeaae la maliB Image darkEi 
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3 Apasafi butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a salva 
setareo $i a reveni in Capture Menu (Meniul Caplura}. 

Dacfl setarea esle alta dec6t vobarea prestabilila 0 (zero), 
numarul va apdreo Tn ofi^ajul Vizualizare live oldturi de 

pictograma 

Cu excepfia My Mode [Modul preferat) (pogino 60], noua 
seta re rfim6ne adiva pdnd este sdiimbatiS sou pdnfi la 
mchiderea camerei (cu excep|ia cazului Tn care setoreo penfru 
EV Compensation (Compensareo expunerll) e&te resetata la 
voloaroQ predefinita 0 (zero) atunci cdnd fnchidefi camera). 

Calitatea imaginii 

NOTA Aceasta s^re nu este valabila tn timpul fnregistrarii 
dipurilor video. 

Aceasta setore va permiTe so olegeti rezolutia (numorul de 
pixeli) 5i compresie JPEG a foiografiibr pe care le captofi cu 
camera. Sub-meniul Image Quality (Calitale imoginie) are 
trei se»ari predetinite, precum $i o optiune de meniu care va 
permite crearea propriilor setdri personolizote pentru Image 
Quality (Cditate imagine). 

NOTA Partea referitoare la rezolufre a tuturor setarilor 
referitoare la setarile Image Qyality (Calitatea 
imaginii), cu exceptia setdrilor VGA sunt reprezenlale de 
un numar $1 MP (megapixeii), ca de exemplu 5MP sou 
3MP. Cu cat numarul ds megopixeli este mai mare, cu 
atat este moi mare rezolutra. In cozul selarii VGA, 
imoginea va avea dimensiunile 640 x 480, care esle 
totodota rezolufia cea moi scazuta. 
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Port'l^ referitoare la compresie ale setdrilor penlru Image 
Qualify [Calitotea imaginii) sunt indicate cu 2 stele. Cu 
cat sunt afijate mai multe stele, cu atat este mai redusd 
compresia imaginii, ji cu atdt este mai ridicotd calitotea 
acesteia. Analog, cu cat numorul de stele este mai mic, cu 
atdt eate moi ridicoto compresia imoginii, 51 cu atdt mai 
redusd eate colitatea acesteia. 

in Capture Menu (Meniul Captura) (pogino 64), selectati 
opfiunea Image Quality (Calitotea imaginii). 

in sub-meniul Imoge Quolity 

(Colitoteo imoginii), utilizafi 
butoanele pentru 
a evidentia optiunea prestabilitd 
doritd sau opjiunea de meniu 
Custom... (Personolizat...). 
Apdsati butonul Menu/OK 
{Meniu/OK} pentru a salva setarea predefinitd a reveni 
in Capture Menu (Meniul Capturd). Oh, otunci cand 
opfunea de meniu Custom... (Personolizat...) este 
evrdenjiatd, opdsafi Menu/OK (Meniu/OK) pentru a trece 
la sub-meniul Custom Image Quality (Colitate imagine 
personalizato} (consultoji pagina 71). 




Medium die size goM lor ^taniJafd 
airBprjils (PclLrea remaBimg Mj 
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Urmak^rul tabel explica m detaliu setarile predefinite din 
cadml Image Quality [Calitatea imaginii): 



^ Setare 




5MP *** 


Imaginile vor avea rezdutfa maxima eel mai recKis 
nivel predefinil de comprimare. Aceasia setore 
prcduce imagini de cdilale foarte ridicala, cu 
ocuratele superioora a culorilor^ dar uMlizeazfi 
foarte mulJa memorie. Aceaste setare este 
recomandatfl th cozul tn care intentionoti sd m6rif i 
imaginile squ sq letipdriti la dtm^iunt mat nxiri de 
1 8 pe 24 cm. 


5MP 


Imaginile vor avea rezolu)ie maximj^ §i comprimare 
medie. Aceastd setare produce imagini de fnoltd 
calitote, dar ut]lizeaz5 moi pu|ina memorie dec^ 

setarea 5MP de mai sus. Acesta este nivelul 
predefinit care este recomandal daca doriji so mariti 
imaginile sair s6 le tiparifi b dimensiunea de 1 8 pe 
24 cm sou mai mult. 


3MP 


Imaginile vor aveo rezolutie de 3MP (medie) ^i 
comprimare medie. Aceosta setare produce imagini 
de fnalt^ colitate, dor utilizeozQ mai putirk^ memone 
decdt setarea 5MP de mai sus. AceaM setare este 
recomondciG pentnj tipQrirea imaginilor cu 
dimensiuni de 13 pe 18 cm. 


1MP *rk 


Inxiqinile vor avea o rezolutie de 1 MP (scazuta) si 
comprimare medie. Acest nivel este ef icierit pentru 
economisireo spafiiJui de memorie, ided pentru 
imagini pe care dorili so le trimitefi prin e-mail sou 
sd le postafi pe internet. 
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Desoiere 


VGA 


Imaginile vor aveo rezolutia 640 x 480 (cea mai 
redusa) 51 comprimare medie. AcesI nivel este 
eficient pentnj ecorK>misireo spatiului de memofie, 
tnsa produce tmagini de calitate inferioarfi. Acest 
nivel este cfficrent pentru imagini pe care dorifi sfi 1© 
trrmiteti prin e-mail sou sd le postaji pe tntemet. 



Setcrea Image Quality (Calitatea imaginii) nu numai cd 
influenteazfi calitofotea tmaglnilor, ci $i num^rul de rmagini ce 

poT fi slocate fie in memoria inlerno o comerei, fie pe un card 
de memorie op|ionaL Imagini de rezolutie mai mare $i 
comprimare mai n\\c6, vor ocupa mai mult spatiu decdt 
imaginile cu rezofufie si/sou comprimare mai midS. De 
exemplu, cea mai ridicala selare predefinifa 5MP"* are ca 
rezulfat obfinereo de imagini cu un nivel colitativ superior, dor 
care ocupd mai mult spatiu de slocare tn memorie decSt cele 
reolizote utilizdnd setorca rmediat urrndtoane inferiorSMP**. 
La fel, pot fi slocote in memorie mult mol multe fotogrofii 
utilizand sekireo IMP *• sou VGA •* decot la 5MP in 
orice coz, aceste setdri au ca rezultat c^tinerea de imagini cu 
un nivel calitativ inferior 

Numdrul de (otografil r^mase afi^at in partea inferioara 
a ecranului este actualizot la fiecore evidenfiere a unei setdri 

predefinite. Consultafr Capacitatea de memorare lo 
pagino 207 pentru informafii suplimentare cu privire la modul 
Tn core setarea optiunii Image Quality (Calitate Imagine) 
influenfeozd numdrul de imagini care pot fi solvate pe coidul 
de memorie. 

Pidograma corespunzdtoare noii setfiri (din tabelul de mai sus) 

va oparea m afisojul Vizualizare live. Noua setore este 
pdstrato pona la schimborea urmdtoore, chior doco inchide)i 
camera. 
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NOTA Lq utilizorea transfocalQmlui digital, r^^olufia 

modifica pe masura ce apropiafi imaginea. Consultafi 
Transfocare digitala la pagina 48. 

Calitate imagine preferata 

Daca selectati optiuneo Custom... (Personalizat) din sub- 
meniul Image Quality (Calitate imagine), va fr afi^at sub- 
meniul Custom Image Quality (Calitate preferald 
a imaginii). Acest sub-meniu vd permite sd selectafi o setare 
personalizatd a Image Quality (Calitatii imoginii), indusiv 
setarea individuald a rezolufiei $i a comprimdrii imaginilor pe 
care le capturafi. 

In sub-meniul Custom Image Quality (Calitate prelerata 
a imaginii), setarea predefinitd pentru Resolution (Rozolufie) 
este 5MP (rezolufie maximd], iar setarea predefinitd pentru 
Compression (Compresie) este *• (compresie medie). 

1 In sub-meniul Image Quality 
(Calitatea imoginii) 
(pagina 67), selectafi opfiunea 
Custom.., (Personalizat---). 

2 Utilizafi butoanele pentru 
a vd deplasa Tntre opfiunile pentru 
Resolution (Rezolufie) ^i 
Compression (Compresie). 

3 Utilizati butoanele ^ ^ pentru a modifica setdrile pentru 
Resolution (Rezolufie) sou Compression (Compresie). 
Urmdtoarele tabele de asistenfd descriu aceste setdri. 

Setari Rezolufie 

5MP— Resolufie maximd; astfel, calitatea cea mai mare 
3MP-Rezolutie 3MP (medie) 



^ Cuslom Image Quality 



rjfedmm qiaFrly, iredlurn Kirr^easian 
<Piclur«i reiraimng 12) 
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IMP-Rezolutie IMP (scdzufd) 

VGA— Rezolutie 640 x 480 {cea mai sdSzutS); calitatea~ 
cea mai scapula 

NOTA La nivelLiri superioore de compresie, colitatea imaginii 
est9 redusd. 

Setari Compresie 

* — Compresie maxima; cea mai ovantajoasa pentaf 
memorie, $i calttate minimd 
**— Compresie medie 

Compresie scfizuta 
Ik***— Compresie scOzirtQ sou inexistentd; cea mai 
pi^in eficientd pentru memorie, si calitote maximd 

4 Apasoti butonuf Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva 
setorea personolizata pentnj Image Quality (Coiitate 
imagine) a reveni la Caphire Menu (Meniul Capturd). 

Setorea personaliza^d Image Quality (Coiitate Imagine) va 
apdreo pe ofi^jul Vizualizare live. Setorea personolizata 
este pdstrota pdnfi la sdiimbarea urmfitoare, chiar dacd 
tndiideti camera. 

NOTA Lo utilizareo fransfocalorului digital, rezolulia se 
modifica pe masuro ce apropiaji imoginea. Consultafi 
secfiunea Transfocare digitold lo pagirto 48. 
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Nivelul tonurilor de alb 



Conditiile de iluminare diferite determina cubri diferite. De 
exemplu, lumina soarelui este mai albastra, in Hmp ce 
iluminalul de interior este mai galben. Scenele cu o singura 
culoare dominanta necesita ajuslareo setarii pentru nivelul 
tonurilor de alb, pentru o permite comerei so reproduco corect 
culorile ?i nuonfele de alb m imaginea finala. De osemenea, 
puteji ojusto nivelul tonurilor de olb pentru o obtine diverse 
efecte. Utilizorea setorii Sun (Soare) poofe crea un aspect mai 
cold al imaginii. 

1 In Capture Menu (Meniul Capture) (poglna 64 ], selectafi 
opfiuneo White Balance (Nivel tonuri de alb). 

(Nivel tonuri de alb), utilizafi 
butoanele pentru 
0 evidentio setorea dorito. Nouo 
setore este oplicato in ofi^ojul 
Vizualizare live din spotele 
meniului, ostfel incat puteli vedeo 
efectui fiecorei setari osupro fotografiei. 
3 Apasati butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a salva 
setoreo $i a reveni in Capture Menu (Meniul Captura}. 



Urmatorul tabel de asisten|a explico setarile in detaliu: 



Setare 


Desciere 


Aulo 
(AuJomot) 


Camera identifica 5? ODredeaza outomat 
luminozitoteo scenei. Aceosta este setoreo 
prestobilitd. 


Sun (Soare) 


Comero regleozo culorile presupunond ca 
subiedul se oflo lo lumino soorelui sou in condifii 
de innorore slobo, cu luminozitote crescuto. 
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Setore 


Descriere 


Shade 
{Umbr6) 


Camera regleaza nfvelul tonuribr de alb pomind 
de la premiia cd subiedul se afla afora, 7n condi^ii 
de cer Tnnorat sou fn amurg. 


Tungsten 
(lluminare 
de interior) 

» 


Camera regleoza nfvelul de alb pornind de b 
premiza cd fotografierea are loc in condifii de 
iluminare de interior (bee cu incandescentd sau 
halogen]. 


Fluorescent 

(Lum i na 
fluoresce nld) 


Camera regleozd nfvelul tonuribr de alb pornind 
de la premiza cd fotografierea are loc in condifii 
de iluminore cu tuburi fluorescente. 


Monuaf 

A 


Camera calculeozd o voloare persondizato a setdni 
White Balance (Nivel tonuri de alb) ps bozo unei 
itnagini-mostrd (consultoti subsectiunea urtnolDore). 



Docd setoreo este alta decat cea prestabilitd Auto (Automat), 
pictogroma corespunzdtoare setdrii (din tobdul de mai sus) va 
va Gpdreo m afi^ojul Vizooliiare live. 



Cu excepfio My Mode (Modul preferol} (pagina 60], setoreo 
noud este pdstratd pand la urmdfoorea schimbare sou pond la 
Tnchidereo comerei. Modul de setare a White Balonce 
(Nivelul tonurilor de alb) eate resetat b voloorea predefinitd 
Aulo (Automat) b oprireo camerei. 
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Nivel tonuri de alb - manual 



Dacd sdectafi opfiunea Manual va 
apdrea ofifajul Manual White 
Balance (Nivel tonuri de alb - 

Manual). In portiunea de ecran 
pentru Live View {Vizualizare live) 
vor fi ofi^ote nuantele de culon de jo 
setarea precedenta Manual White 
Balance (Nivel tonuri de alb - manual). 

NOTA l^ntnj G restaura setareo precedents pentru Manual 

White Balance [Nivel tonuri de alb - manual), apasofi 
butonul Menu/OK (Meniu/OK) din afi^ajul Manual 
White Balance (Nivel tonuri da alb - manual) fdrd 

a apaso butonuf Declan^ator. 

Pentru a modifica setareo Manual White Balance (Nivel 
tonuri de alb - manual): 

1 Indreptdfi camera spre o )inta de culoore alba sou gri (de 
exemplu, o bucoto de h6rtie), asigurdndu-vQ cCt tntieago 
imagine cuprinde porfiuriea olbd sau gri. 

2 Apasati butonul Declon^otor (camera nu vo realiza nici 
o fotogn^fie). Comero vo colcula voloarea personalizata 
necesord pentnj setarea White Balance (Nivel tonuri de 
alb) pe bozo regiLrnii incadrate fntre parantezele de 
kcalizare. In timpul colcularii, pe ecran va fi afi^at mesojul 
PROCESSING... (PROCESWiE...), La finolizareo 
calculdrii, nuan}ele cubrilor din ecronut Live View 
(Vizualfzore live) se vor schimba conform noii setflri 
Manual White Balance [Nivel fonuri de alb - manual), 
iar pe ecran va fi ofi^ot mesajul WHITE BALANCE SET 
(NIVEL TONURI DE ALB SETAT). 
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3 DacQ este necesar, relua)! etapele 1 $i 2 pana lo obfinerea 
setarii dorite penrru Manual White Balance (Nivel tonuri 
de alb - manual). 

4 Dupa obfnerea setarii Manual dorite, aposati butonul 
Menu/OK (Meniu/OK) perAnj a parasi afi^ajU Manual 
Whits Balance (Nivel tonuri de alb - manual] ^i a roveni 
Tn Capture Menu [Meniul Capturd]. 
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Sensibilifate virtuala ISO 



NOTA Aceostd setare nu esfe valabila otunci cand Inregistrafi 
dipuri video. 

Aceo^ta sefcire regleaza sensibilitatea camerei \q lumina. 
ISO Speed (Sensibihtatea virtuala ISO) este setald in mcd 
prestabilit h pozifia Auto (Automal'), permitdnd camerei so 
aleogd ceo mai bund sensibililate virtuold penlru scena m 
cauzd. 

Valorile moi scdzule pentru sensibilitoteo virtuold vor capta 
imagini de colilale optimd, cu un nivel foorte scdzul ol 
gnanulafiei, dor cu fimpi de expunere mai redu^i. Dacd 
realizafi o fotografie in condiHi de iluminore scdzutd, fdrd 
blitz, dor cu sensibililoteo virtuold setatd h ISO 100; este 
recomondabil sd utilizafi un trepied. In schimb, valorile mai 
mori pentru sensibilitateo ISO permit timpi de expunere mai 
mori ^i pot fi utilizate la reafizareo fotografiilor in zone 
intunecoase, fdrd blitz sou o fotografiilor reprezentdnd obiede 
in mi^care. Sensibilitdtile ISO ridicate genereazd fotografii cu 
un nivel de granulotie mai mare, respectiv o calitate mai 
scdzutd. 

1 In Capture Menu (Meniul 
Capturd) (pogino 64), selectofi 
opfiunea ISO Speed 
(Sensibilitate ISO). 

2 In meniul ISO Speed 
(Sensibilifate virtuala ISO), 
utilizoti butoanele ^.'^ pentru 
a evidentia setarea doritd. 

3 Apdsati butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a solva 
setarea $i a reveni in Capture Menu (Meniul Captura). 
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Daca aelarea este diferila de cea prestabilita Auto (Automat), 
valoorea setatd (numarul) va fi aparea in Vizualizarea live. 

Cu exceptio My Mode (Modului preferat) [pagino 60), 
setarea noua esle pdstrata pand la urmotoarea schimbare sou 
pand la inchiderea comerei. Modul de setore a ISO Speed 
(Sensibilitate virtuald ISO) este resetat la valoorea 
predefinitd Aufo (Aufomaf) la mchiderea comerei. 

Masurare automata expunere 

NOTA Aceostd setore nu este valabild otunci cdnd Tnregistraji 
dipuri video. 

Aceostd setore vd permite sd specificati zona din scend pe 
core camera o vo uHlizo la calculoreo expunerii. 

1 in Capture Menu (Meniul 
Captura) (pagina 64), selectafi 
opfiunea AE Metering 
(Mdsurare automata 
expunere). 

2 In sub-meniul AE Metering 
(Masurare automata 

expunere), utilizofi butoanele ^ pentru a evidenjia 
o setare. Noua setore este aplicatd in afi^ajul Vizualizare 
live din spatele meniului, ostfel incdt putefi vedea efedul 
fiecdrei setdri asupra fotografiei. 

3 Apdsati butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a salva 
setareo $i a reveni in Capture Menu (Meniul Captura}. 




isrge sea m cenler of ween used 
10 tiilculali- e>;posur«. 
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Urmak^rul fobel explicd selarile in detoliu: 





Descriere 


Average 
(Mediu) 

■ 


Cam&'a utiliz^zo intreaga scena pentru q mosuro 
calcula expunerea. Utilizati aceosta seJare dacd 
dorifi ca loate elementele din acena sa fie folosite in 
mcd egal la calcubrea expunerii. 


Center- 
Weighted 
f Central- 
ponderat) 


Gamera ulilizeazd o zona more din centrul scenei 
penlru a mdsura 5i calcula expunerea. Aceastd setare 
este recomandatd pentru situatiile Tn care subiectui se 
afid Tn centrul cadrului. CgIcuIuI expunerii se va baza 
mai mult pe subiect decot pe zona din jurul acestuia. 
Aceasta este setareo prestabilitd. 


Spot 
(Punctual} 


Gamera utilizeazd o suprafafd foarle mica din centrul 
imaginii pentru a masura ^i calcula expunerea. 
Aceastd setare este recomandatd pentru scenele cu 
iluminare din spate sau pentru scenele al cdror 
subied este foarte inchis sou foarte deschia in 
compan^tie cu restui scenei. Cdnd utilizaji aceastd 
setare, incadnafi subiedul fotografiei in centrul 
parantezelor de focal iza re, apoi apdsati butonul 
Declan^ator pdnd la jumdtate, pentru a memora 
expunerea ^i focalizarea pe pundul central Apoi, 
recompuneti scena dupd cum doriti si apdsati 
Declan^atorul pdnd la capdt. NOTAAtunci cdnd 
este utilizcitd aceastd setare, pdrfi ale imaginii pot fi 
supra- sau sub-expuse. 



Dacd setarea noud este alta decdt cea prestabilitd Center- 
Weighted (Cenfral-ponderata), pidograma 
corespunzdtoare setdrii [din tabelul anterior) vo fi apdrea \n 
afi$ajul Vizualizare live. 
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Cu excepfio My Mode (Modului preferat) [pagino 60), 
setarea noua este pasfrofa pana b urmatoarea schimbare sau 
pdna la fncHiderea camerei. Modul de setare al AE Metering 
[Mflsurare automats expunere) este resetat la Cenfer- 
Wfiightod (Central-ponderar) la oprirea camerei. 

Luminozltate autoreglabila 

NOTA Aceasta setare nu este valobila in modul Panorama 
(Panoramic) sou in timpul mregistrarii clipurilor video. 
AceostS setare realizeozS echiltbnjl dintre zonele lumlnoase $i 
cele Tntunecate din imagine, pastrand conlrastele usoare, dor 
reducand conlrastele putemice. Unele zone din imagine sunt 
luminate, in timp ce altele raman ca afare. Imoginile de mai 
jos eo{emplifica modul fn care Luminozitateo autoreglabil6 
poate Imbunataji imaginea: 
Far^ Cu 



Luminozifate autoreglabila: Luminozitate autoreglabila: 




Se recomanda utilizareo Luminozltdfii autoreglabik tn 

urmaloorele situa)ii: 

• scene fofogratrale ofard, cu amestec de lumind ^i umbrd 

• zile tnnorale, dor cu cer pulernic luminal 

• scene de inferior iotografiate cu blitz (penta) a dimrnua sou 
a egaliza efechjl blilzului] 

• scene cu iluminare din spate, in care subieclul se ofld tn 
afara razei de actiune a blilzului obi^nuit 
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NOTA Cand Luminozitatea autoreglabila eate adivata, 
camera va necesita mai mulHimp penfru memorarea unei 
imagini, inlrucal aceasta este procesala inainle de 
memo rare. 

Putefi uMliza Luminozitate auroreglabila cu aau fard blilzul 
obi^nui^ dar nu este recomandatd penfru inlocuirea blitzului 
obi^nuit. Spre deosebire de blitzul obi^nuit, Luminozitafe 
autoreglobilci nu influenleoza setarile pentru expunere. Prin 
urmore, zonele luminoase pol apdrea granulale, ior imaginile 
de interior sou de noopte pot fi nedore, docd nu se utilizeaza 
blihiul obi^nuit sou un trepied. 

Captjra) (pagino 64), selectafi " 
opfiuneo Adaptive LighNng 
(Luminozitate auroreglabila). 

2 In sub-meniul AdapNve Lighting 
(Luminozitate autoreglabila), 
utilizofi butoonele pentru 
o evidentio o setore. 

3 Apdsoti butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a solva 
setoreo $i o reveni in Capture Menu (Meniul Capfura}. 



Urmoforul fobel explicd setdriletn debllu: 



Seta re 


Descriere 


Off 
(Dezadivol) 


Camera vo pnxesa imoginea fn modul obi^nuit. 
Aceosta este setoreo prestobilitd. 


Low 
(Scazut) 


Camera vo aplica luminozitate zonelor Tntunecate 
ale imoginii. 


High 
(Ridicat) 


Gamera vo aplica luminozitote puternicd zonelor 
intunecote ale imoginii. 
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Daca selarea noua este alta decat cea prestabilita Off 
(DezacMvol}, pictograma corespunzatoare setarii (din tabelul 
de mai sus) va aporea pe afi^Qjul Vizualizare five. 

Cu exceptio My Mode (Modului preferat) [pagino 60), 
seJarea noua este postratd pana la urmdtoarea schimbare. 

Regimul de culoare 

Aceastd aetare vd permite sd controla^i culoarea predominantd 
Tn care vor fi captate imaginile. De exemplu, dacd setati 
opjiunea Color (Culoare) la Sepia, imaginile vor fi captate Tn 
nuante de maro pentru a pdreo vechi sou de modd veche. 

NOTA Dacd ofi fdcut o totografie utilizdnd setarea Black & 
White (Alb-negru} sou Sepia, imogineo nu va mai 
putea fi ulterior redotd Full Color (Integral color). 

1 In Capture Menu (Meniul Captura) (pagina 64), selectafi 
opfiunea Color. 

2 In £ub-menlul Color, utiltzati 
butoanele pentru 
a evidentia o setare. Noua setare 
este aplicatd in Qti^ajul 
Vizualizare live) din spotele 
meniului, astfel Tncdt putefi vedea 
efectui fiecdrei setdri osupra 
fotografiei. 

3 Apdsati butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva 
setoreo $i a reveni m Capture Menu (Meniul Capfura). 

Cu exceptio My Mode (Modului preferat) (pagino 60), 
seJarea noud este pdstnatd pdnd la urmdtoareo schimbare sou 
pdnd la inchiderea camerei. Setdrile opfiunii Color sunt 
resetate automat la presetorea Full Color (Integral color) lo 
mchidereo camerei. 

B2 Monuolul ulilizatorului pentru HP Photosrrort R707 




Nivelul de soturatie 



Aceastd setare va permite sa sfabilifi gradul de saturafie 
a culorilor din imagine. 

1 In Capture Menu (Meniul Captura) (pagina 64), selectafi 
opfiunea Saturation (Soturajie). 

2 In £ub-meniul Saturation 
(Saturable), ulilizofi butoanele 

penlru a evidenfio 

o seta re. 

3 Apasati butonul Menu/OK 
{Meniu/OK} penlru a sdva 
setareo ji a reveni m Capture 
Menu (Meniul Capture). 

Urmaforul fobel de asi£len|Q explica setarile m detaliu: 




Seta re 


Descriere 


Low 

(Scdzut) 


Atenueazd culorile pentru a do un aspect mai cald, 
mai „nahjrar' aubiedului. 


Medium 
(Mfidiu) 


Culorile vor fi sahjrote normal Aceasta este setareo 
prestabilitd. 


High 
(Ridicat) 


Accentueazd culorile vii din scend. Este 
recomandatd la fotogrofierea peisajelor exterioare, 
pentru a accentua albaslrul cerului sou portocaliul 
apusului de scare. 



Docd setarea noud este alta decat cea prestabilitd Medium 
(Mediu), piclograma corespunzdtoare setdrii [din tabelul de 
moi sus] va apdrea pe afi^ojul Vizualizare live. 
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Cu excepfia My Mode (Modului p^e^erat) {pagina 60], 
aetarea noua este pasJrate pona h urmatoarea schimbare sou 
pana la inchiderea comerei. Modul de setare □ Saturation 
(Saturafie) este resetaT la valoarea predefinitd Medium 
(Mediu) la oprirea camefei. 

Cloritate 

NOTA Aceostd setare nu este valabila otunci cand Tnregistrafi 
dipuri video. 

Aceasta setare va permite so stabilifi daritatea detoliilor din 
imaginile dvs. 

1 in Capture Menu (Meniul Captura) (pagina 64), selectafi 
opfiunea Sharpness (Claritate). 

2 in sub-meniul Shorpness 
(Claritate), utilizali butoanele 

pentru a evidentia 

o setare. 

3 Apasati butonul Menu/OK 
(Meniu/OK} pentru a salva 
setarea ji a reveni m Capture 
Menu (Meniul Captura). 

Urmatorul tabel de osisten^ explica setarile in detaliu: 




erige^ m images will have rwinal 



Setars 



Descriere 



Low 
(Scazut) 



Contururile din imagine vor fi mai estompate, cu un 
nivd mai scdzut al gmnulatiei (sou zgomot]. Putefi 
utilize aceasta setare pentru a realiza porlr^ cu 
contururi mai estompote, mai noturale. 
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Setore 


Descriere 


Medium 
(M«iiu) 


Contururib din imagine vor avea un nivel de daritate 
normal. Aceasta este setarea piestabilifa. 


High 
fRidicatl 


Conturu rile din imagine vor fi mai pronunlate. Aceastd 

3CIU r (TAi t r trLiUi i lu r luui u i/c \ iii u ijsri^ij tritr (Tnitri luui Cf 

dar imaginile vor i\ mai granulate [sou zgomot). 



DocQ setarea nouo este alto decat ceo prestobilito Medium 
(Mediu), pictogromo corespunzatoare setorii (din tobelul de 
mai sus) vo opareo pe afi^ajul Vizualizare live. 

Cu excepfia My Mode (Modului preferat) [pagina 60), 
selorea noua este pastrata pona la urmdtoareo schimbore sou 
pand la inchiderea comerei. Modul de setare a Sharpness 
(ClaritoN) este resetot la voloareo predefinitd Medium 
(Mediu) la oprirea camerei. 

Nivel contrast 

Aceastd setare vd permite sd controlati nivelul de contrast 
dintre culorile inchise ^i cele deschise din imaginea coptatd, 
inclusiv gradul de detaliere a zonelor luminote sou umbrite din 
imagine. 

1 In Capture Menu (Meniul 
Coptura) (pagina 64), selectofi 
opfiunea Contrast {Nivel 
contrast). 

2 In sub-meniul Contrast (Nivel 
contrast), utilizofi butoonele 

pentru a evidentio 

o setare. 

3 Apdsati butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva 
setarea $i a reveni m Capture Menu (MentuI Capturd)^ 
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Urmaforul kjbel de asi£ten)Q explico setohle in defaliu: 



Setare 


Descriere 


Low 
(Scazut) 

c* 


Imaginile vor avea un confrasT mai scazuh Culorile 
fndiise din imagine se vor deosebi mai putin de 
cele deschise $i vor fi moi mulle detalii nedare. 


Medium 
(Mediu) 


Imoginile vor oveo un contrast normoL Aceosto este 
setorea prestabilita. 


High 
(Ridicat) 

3 


Imoginile vor aveo un contrejsf mai ridicat. Culorile 
fnchise din imagine se vor deosebi moi bine de cele 
deschise ^i vor fi mai pufine detalii neclore. 



Doco setareo nouo este olto decat ceo prestobilito Medium 
(Mediu), pictogramo corespunzdtoore setarii (din tobelul de 
moi sus) vo aporea pe ofi^ajul Vizualizare live. 



Cu excepfia My Mode (Modului preferat) (pagino 60), 
setareo nouo este postrato pona lo urmatoareo schimtxare sou 
pona la inchidereo comerei. Modul de setare a Contrast 
(Nivelului de contrast) este resetot la voloarea predefnita 
Medium (Mediu) la oprirea camerei. 

Fotografiere re pe to to AE 

NOTA Aceostd setare nu este vobbllo Tn modul Panorama 
(Panoramic). 

Aceasta setare va permita so reolizofi trei fotografii cu camera, 
fiecare avand setata o valoare de expunere diferita. Atunci 
cond selecta^i una dintre setarile de Fotografiere repetata 
AE, camera va reafiza prima fotogrofie in modul de expunere 
normal (valoare expunere 0), urmata de o fotogrofie cu sub- 
expunere la valoorea negativd de expunere (-], iar Tn final 
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0 fotografie cu supra-expunere la valoarea de expunere 
pozitivd [+). tntreaga aecvenfd de trei fotografii este reolizotd 
printr-o aingura aposare a butonului Declan^otor Utilizati 
Fotografiere repetata AE atunci cdnd doriti ad aub-expunefi 
aau ad spra-expunefi o imagine, pentru a realize o fotografie 
la expunerea Optimo. 

NOTA Pute^i utilize bli^ul atunci cand aelectati o aelare 

pentru Fotografiere repetato AE; in ocest cez, inlervalul 
intre fotografiile realizefe in secvenfo de Irei imegini vo fi 
moi mare, daforifd reincarceni blitzului. 

NOTA Dacd oti aelectot modul Burst {Seriej, Fotografiere 
repetata AE eate ignorat. Prin urmare, atunci cdnd 
utilizofi Fotografierea repetata AE cu Temporizator - 

2 fotografii, setoree Fotografiere repetato eate ignorata 
iar camera funcfioneozd conform modului 
Temporizatormode (este reelizotd numai o aecvenfd de 

3 fotografii). 

1 in Capture Menu (Meniul 
Captura) (pegine 64), selecfeji 
opfiunea AE Bracketing 
(Fotografiere repetatd AE). 

2 In sub-meniul AE Bracketing 
(Fotografiere repetatd AE), 
utiliza)i butoanele A, pentru 
e evidentia o setore. 

3 Apoaafi butonul Menu/OK (Meniu/OK} pentru a aalva 
setarea |i a reveni in Capture Menu (Meniul Captura}. 
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4 Pentru a realize trei fotogrofii, fiecare la un nivel diferit de 
expunere, aposa^i pur simplu butonul Declanjator o date 
pana la capol. InTreaga aecven^d de trei fotografii este 
realizala prinlr-o aingura apasare a butonului Declan^ator, 
ateta limp cal exisla memorie suficienta in camera pentru 
a 5olva Irei fotografii. Aveti griia sd \'ine\'i camera nemi^cata 
pana la realizarea celor Irei fologrofii. Dupd reolizarea 
celor Irei folografii, fiecare imagine va fi afi^la pe rdnd pe 
afi^ajul adiv. 



Urmdiorul label de asislenfo explicd setarile m detaliu: 



Selare 


Descriere 


Off 
[Dezadivol] 


Camera nu va utilize Fologrcifierea repelatd AE. 


+/-0.3 
JM 


Camera va reolizo prima fologrofie ?n modul de 
expunere normd (valoore expunere 0), urmato de 
o fotografie cu sub-expunere lo voloarea negativa de 
expunere (-0,3), iar in final o folografie cu supro- 
expunere fa voloarea de expunere pozitivo (+0^3). 


+/-0.7 


Camera va reolizo pnmo fologrofie ?n modul de 
expunere normol (valoore expunere 0), urmola de 
o fotografie cu sub-expunere lo voloarea negativa de 
expunere (-0^7), iar Tn finol o fotografie cu supra- 
expunere lo voloarea de expunere pozitivo (+0,7). 


+A1-0 


Camera va reolizo pnmo fologn^fie ?n modul de 
expunere normol (valoore expunere 0), urmola de 
o fotografie cu sub-expunere lo voloarea negativa de 
expunere (-1^0), tor in final o fologn^fie cu supn:j- 
expunere lo voloarea de expunere pozitivo (-1-1,0)- 



Dacd selarea noud eale olla decol cea preslabilild OH 
(Dezactivat), pictograma corespunzdioare seldrii (din tabelul 
de mai sus) va apdrea pe afi^ajul Vizualizare live. 
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NOTA Cu excepfia My Mode (Modul preferat} (pagina 60), 
setarea noua este pastrata pana la urmdtoarea schimbare 
sou pand la Tnchidefea camerei. Modul de aetare penlru 
Fotografiere repetata AE este resetal la valoarea 
predefinitd Off (Dezactivaf} la oprirea comerei. 

Imprimare Data $i ora 

NOTA Aceosta setore nu este valobild in modul Panoramic 
sou in Mmpul inregistrdrii dipurilor video. 

Aceastd setare imprimd in colful din stdnga jos fie data, fie 
dala 5i ora la care a fost coptatd imagines Dacd a^i selectat 
una dintre seldrile pentru Imprimare Data $i ora, data sou 
data ^i ora vor fi imprimate pe toate imaginile subsecven^iale 
coptote, dor nu $i pe imogini captale anterior. 

NOTA Dacd realizati o folografie utilizdnd una dintre setdrile 
Date Only (Numai data) sau Date & Time (Data $i 
ora), data sou data ^i ora imprimate pe Imagine nu vor 
puteo fi ^terse ulterior. 

NOTA Dacd roti^i imaginea utilizdnd opfiunea Retire din 
Playback Menu (Meniul Redare) (pogina 98], data sou 
data $i ora imprimate se vor roti $i ele cu imaginea. 

1 In Capture Menu (Meniul 
Capture) (pagina 64), seledofi 
opfiunea Date & Time Imprint 
(Imphmare Data $i ora}. 

2 In sub-meniul Date & Time 
Imprint (Imprimare Data $i 
ora}, utilizafi bubanele ^ 
pentru a evidenjio setarea doritd. 

3 Apdsafi butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a solva 
setareo $i a reveni in Capture Menu (Meniul Captura}. 




«i: infamatlon ™il H rniprinKd v\ 
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Urmaforul kjbel de asi£ten)Q explico setohle in defaliu: 



Setare 


Descriere 


Off 
(DezacHval) 


Camera nu va imprima data sou data ora pe 
fotografie. 


Date Only 
(Numai data) 

m 


Camera va imprima permanent data in colful din 
stanga jos a fotografiei. 


Date Sf Time 
(Doto ;i oro) 


Camera va impnma permanent data ora in 
coltui din stanga jos a fotografiei. 



Daca setarea noua este olto decot ceo prestobilita Off 
(Dezactivat), pictogroma corespunzdtoare setarii (din tabelul 
de mai sus) va oparea pe afi^ajul Vizualizare live. 



Noua setare este pastrata pana la schimbareo urmatoore, 
chiar daca inchideti camera. 
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Capitolul 3: 
Vizionarea imaginilor 
a clipurilor video 

Putefi uhliza funcfia Redare pentru a revedea imaglnlle $i 
clipurile video stocale in camera. La revederea imaginilor \n 
Redare, puJeH utilizo butonul Tiparire ^ penlru o seledo 
imaginile care dorifi so fie lipdrite oulomal la urmdloareo 
conectare a camerei la un calculalor sou direct la orice 
imprimonld HP Photosmort sou imprimanta compaMbild 
PidSridge. Consulta^i Selecfarea imaginilor pentru tiparire 
lo pagina 94. In timpul func|ionarii 7n i3edare, putefi utilizo de 
osemeneo butonul Transtocare pentru a vedeo miniaturi ale 
imaginilor sou pentru a mari imaginile, ostfet incdt sd putefi sd 
le vedeti moi „de aproape" in comero. Consultati Vizualizare 
miniaturi la pogina 95 ^i Marire imagini la pogina 96. 

in plus, Playback Menu (Meniul Redare) vo permile so 
^tergefi imogini sou clipuri video, sd monipuloti imogini, co de 
exemplu sd reducefi efectui de ochi rosii ^i rotireo imaginilor, 
chiar 5i sd accesati HP Image Advice (o analizd a imaginilor 
cu referire la orice problemd de focolizore, expunere etc., care 
pot interveni Tn timpul capJdrii imaginilor). Pentru a realiio 
ocesle setdri ?i pentru informa|ii suplimentore, consultoji 
Utilizarea Playback Menu (Meniul Redare) lo pagina 98. 
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Utilizarea functiei Redare 

t 

1 ApasQti bulQnul Redare D pentfu a adiva func^b Redare^ 
Pe ofi^ajul activ va apdrea eel moi recent dip video sou cea 
mai recenid lotografie. 

2 UMlizQti butoanele ^ ^ pentru a derula imaginile dipurile 
video. Apdsofi $i ^ineti opd^ol unul dinire buloanele ^ ^ 
pentru a porcurge moi repede meniul. 

NOTA Clipurile audio ata^ale fofografiilor dipunlor video 
ruleozd automat dupd ce primo fotogrofie sou primul 
cadru al dipului video sunt ofi^ote pentru doud secunde. 
Putefi ojusto volumul reddrii audio, apdsond taslele-sdgeti 

3 Penlru a inchide afijajul adiv dupd ce afi revdzut 
fotografiile %\ dipurile video, apdsafi din nou butonul 
Redare □. 

In cursul utilizdrii funcfiei Redare, pe afi^ojul adiv vor apdrea 
onumite informatii despre fiecare imagine sou dip video. 
Urmdtorul tobel prezintd aceste informotii. 

1 2 




8 7 6 
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Pictograma 


Descriare 


1 




Este offjaf numai docd fn camera este Instalof 
un card ck memorie optional. 


2 


4=1 

sail 


• Nivelul boferiei, ohjrci cord Qlimenloti comero cu 
baterii (pidogromo ofi^ota efediv difero in fijnc[ie 
de shared bateriei; corsulk^Ti sediurtea Indicator 
pentru nivelul bateriilor lo pogino 1 

• Sursa CA, atund card utilizafi odaptoml CA 
HP sou stoTia de andocore optionola HP 
PhotoSmart R- series. 


3 


i ► 


Este ofisatd pentru cateva secunde, imediat 
dupo accesarea func|iei Redare, pentru 
a indico foptui ca puteti derula imaginile sou 
dipurile video, utilizdnd tastele ^ ^. 


4 


H 3 


Indica selectarea ocestei imagini pentru 
trimitere h 3 destinafii, utilizand HP Instant" 
Share [consultafi Copitolul 4: Utilizarea HP 
Instant Share la pagina 109). 


5 




Indicd selectarea acestei imagini pentru tiparire 
Tn 2 exemplare {vezi Selectarea imaginilor 
pentru tjpdrire lo pagina 94j. 


6 


17 of 43 
(17 din 43) 


Afi^eaza numdrul de ordine al imaginii sou 
dipului video curent, din numdrul lotal de 
imagini sau dipuri video stocate in memorie. 


7 


0;29 
0] 

SOU 


• Aratd lungimea inregistrdrii acestui clip 
audio sau video. 

• Indicd faptui cd imoginea are un clip audio 

ata^at. 

« Indicd faptui cd acesta este un dip video. 


8 




Indicd foptui cd oceniistd imagine este a doua 
imagine din secvenlo panoramicd reolizotd prin 
i;tilizorea modului de expunere Panoramic 
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Afi^ajul Tofal imagini 



Lq apQsarea bulonului f in cursul 
vizuolizorii ultimei imagini, esleafijaf 
un ecran care indica numorul de 
imagini capfote 5i numorul de 
imagini ramase. ConJoarele pentru 
numarul fotal de imagini seledale 
pentru Mparire ^ $i pentm 
HP Instant Share H aunt afi^ate 7n colful din stanga sus 
a ecranului, iar pictogramele pentru cardul de memorie 
opfional, daca este instalat (pictograma SD) ^i nivelul baferiei 
sunt afi^ate 7n colful din dreapta sus a ecranului. 

Selectarea imaginilor pentru tiparire 

Butonul Tiparrre de pe partea dorsala a camerei, va 
permite selectarea numorului de exemplare in care doriti ca 
o fotografie sa fie tiporitd automat la urmatoarea conectare 
a camerei la calculotor sou direct la orice imprimanta 
HP PhotoSmart sau imprimanta compatibila Pict-Bridge. 

NOTA Puteti seleda numai fotografii indivlduole Tntr-o 
secventa panoramica pentru a fi tiparite prin apasarea 
butonului Tipdrire. Chior daca selectafi toate imaginile 
unei secvenfe panoramice utilizdnd butonul Tiparire, la 
urmatoarea conectare a camerei la un calculator sou la 
o imprimanta vor fi tipdrite numai imaginile individuale. 
Pentru a tipdri o intreagd secventd panoramica de 
imagini, consultafi Tiporirea imaginilor panoramice la 
pagino 1 23. 
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Print 2 



Pufefi actiona butonul Tiparire ^ or\ de cale ori o fofografie 
esle ofi^ota pe ofi^ajul acliv, de exemplu, in cursul Redare, aau 
atunci cand acce^afi meniul principal Playback (Redare) ^au 
cand accesafi meniul HP Instant Shore. 

Pentru a seleda o fotografre pentru tipdrire diredd: 

1 ApdsGfi butonul Tipdrire 

2 UMli^oti bubanele pentru 
a seta numdrul de exemplare pe 
care dorifi sd le tipdrifi. Numdrul 
maxim de exemplare este 99. 
Pidograma penlru imprimantd ^ 
5i numdrul de exemplare setat 
pentru tipdrire vor fi afisate in 
colful din dreapta sus al imaginii. 

La urmdtoarea conectare a camerei la calculator sau 
imprimantd, imaginile seledate vor fi tipdrite automat 
(conaultafi secfiuneo Capitolul 5: Transferarea ^i tipdrirea 
imaginilor la pogina 121). 

Vizualizare miniaturi 

Viiualizareo Minioturi vd permite sd vizualizofi fotognafii $i 
primele cadre ale clipurilor video oronjate intr-o matrice de 
nouo imogini in minioturd perofi^oj. 

NOTA In vizuolizorea Miniaturi, fiecore imagine a unei 
secven|e panoramice este afi^aJd individual. Pentru 
o previzuolizo ointreogd secvenfd ponoromicd de 
imagini, consultafi Previzualizare ponoramica la 
pogino 1 08. 
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1 In Mmpul funcjiondrii in modul 
Redare (pagina 92), apdaafi 
Miniaturi [la fel ca 
Deparfare |MI ) butonul 
Transfocare. Vizualizareo 
Miniaturi< oj pana la noud cadre 
de imagine ^i clipuri video apare 
pe afijajul activ. Un chenar galben evidenfiazd cadrul de 
imagine sau de dip video curente. 

2 UMlizafi butoanele ^ > pentru a parcurge orizontal miniatura 
precedenid sou urmdloare. 

3 Apdsafi buloanele ^ penlru o parcurge vertical 
minialuro imediol de deasupra so de sub minioTura curento. 

4 Apdsati butonul Menu/OK {Menii>/OK) penlru a pdrdai 
vizualizareo Miniaturi ^i o reveni lo Redare. Imoginea sou 
clipul video curent (care erau evidentiate cu un chenar 
galben 7n vizualizorea Miniafuri) eate afi^ot din nou fa 
dimenaiuneo normala in afi^ajul activ. 

O pidogramd HP Instant Share aflata la baza fiecarei 
miniaturi, indicd fapful cd o fofografie este seleclaJd pentru una 
sou mai multe destinafii de HP Insfant Share, o picJogramd de 
imprimanid ^ indicd fapful cd fofografo este seledatd 
pentru Mpdrire, o pictogramd de panoramd 1 1 ;! 1 1 indicd 
fophjl cd este parte a unei secven|e panoramice, o pidogramd 
video indicd foplul cd este un dip video, iar o pidogomd 
audio iX] indicd foptul cd un clip audio este q\q^q\ ocestei 
fotogn^fii. 

Marire imagini 

NOTA Aceostd optiune funcfioneozd lo foJogrofii; Tnsd nu 
funcfioneazd in cazul clipurilor video. De asemenea, 
aceastd opfiune se folosejte numai pentru scopuri de 
vizuolizore; ea nu modified permanent imaginea. 
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In timpul funcfiondrii in Redare 
{pagina 92], apasaji Marire^ 
(Iq fel ca Apropiere :#j pe 
buTonul Transfocare. Imaginea 
afijate efediv este marila aulomat 
de 2 on. Se afiseazd partea 
cenfrald a imaginii marite, 
impreund cu paJm 5age[i care indicd faptui cd vd putefi 
dephsa in cadrul imaginii mdrite. 
UMlizati butocnele ^ $i ^ ^ pentru a vd deplaso pe 
suprafa^a imaginilor mdrite. 

UMlizQti Apropiere ^i M Depdrtare pentru a create sou 
deacrejle gradul de mdrire. 

Apdsati butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a pdrdsi 
vizualizarea Marire 5i a reveni h Redare. Imaginea 
curenid eate afi^atd din nou la dimenaiunea normald Tn 
afi^aiul activ. 



Copitolul 3: Vizionorea imaginilor si a dipurilor video 



97 



Utilizarea Playback Menu 
(Meniul Redare) 

Playback Menu (Meniul Redare) va permite sd s^rgeti 
fotografii sou clipuri video, sd anuhfi ^tergerea de imagini, sd 
formofat' rnemoria interna a camerei sau un cand optional de 
memorie, ^i sa reducefi efedul de ochi rosii din fotognafii. In 
plus, puteji occesa HP Image Advice (o analizd a imaginii 
care identified probleme cu focolizare, expunere etc.), putefi 
vizuolizG toate setdrile utilizate la capturorea imaginii sou 
a cFipului video, pute|i Tnregisira un clip audio afo^at unei 
imagini, puteti roti imagini ^i prevlzualiza secvenje 
panoramice de imagini. 

1 Pentru a afi^a Playback Menu {Meniul Redare), apdsofi 
butonul Menu/OK (Meniu/OK) in Mmp ce vd aflafi in 
modul de operare Redare. Dacd nu vd aflafi in modul 
Redare, apdsati mai mtdi butonul Redare D, apoi apdsafi 
butonul Menu/OK (Meniu/OK). 

2 UMlizati butoanele ^ ^ penlru a vd deplasa la imaginea 
sau dipul video dorit. AcesI lucru faciliteazd realizarea 
aceleiaji acfiuni asupra mai mullor imagini sou clipuri 
video, de exemplu, la ^lergerea mai mullor imagini sou 
clipuri video. 

3 UMlizati butoanele pentru q evidenfia op^unile din 
Playback Menu (Meniul Redare) din porlea stdngd 

Q afi^ajului acliv. Pentru a selecta o opfiune evidentiald, 
opdsafi bulonul Menu/OK (Meniu/OK). Toale optiunile 
din Playback Menu (Meniul Redare) suni explicate mai 
jos, Tn aceastd sec^iune. 
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4 UMlizafi una din diversele modalitafi de iejire din Playback 
Menu (Meniul Redare). Daca, imedialdupa accesarea 
Playback Menu (Meniul Redore), decideji sa nu efectuafi 
nici o modificare, apasati pur aimplu Menu/OK 
(Meniu/OK} incd o data, pentru a ieji din meniu. Dupa ce 
ofi utilizat Playback Menu (Meniul Redare), putefi Jrece la 
alt meniu, uMlizand butoanele din bara de meniu de pe 
partea auperioara a afi^ajului activ. De asemenea, pute[i 
selecia opfiunea le^ife ^i putefi apasa butonul Menu/ 
OK {Meniu/OK}. Daca doriti sa revenifi la Redare, sau so 
comutati la alta stare a camerei, apasafi bulonul 
corespunzdtor de pe partea posterioara a camerei. 

In urmdtorul tabel sunt rezumate toate opjiunile din Playback 
Menu (Meniul Redare) sunt descrise informafiile care apar 
in coltui din dreapta jos al imaginilor, la afi^area Playback 
Menu (Meniul Redare). 



Afi^aj fotografie 1 : Afi^aj clip video 1 : 
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# 


Pictograma 


Descriere 


1 




Delete (^tergere) - Determina ofr^cireQ unui 
sub-meniu din care putefi ^terge aceasta 
imagine sau acesi dip video, pulefi ^terge 
fnfreaga aecventd panoramico de imaginl, 
putefi ^terge toate imaginile ^i dipurile video, 
puteji formata memoria interna aau cardul de 
memorie optional, sou putefi onula slergereo 
imaginibr. (CDnsullafi St^rgere h 
pagina 102.) 


2 




Remove Red Eyes (Reducerea efectului de 
ochi rojii) - Coredeoza efedul culorii ro^ii 
core apare Tn ochii subiectelor pe care le 
fdognnfiofi. (Consuhofi Reducerea efechjliri 
de ochi ra$ii b pagina 103.) 


3 




Image Advice (Analiz6 imagine) - Ofera o 
anclizo Q imaginii care identifica problemele de 
bcolizore, expunere etc. De asemenea, ofera 
sfoturi pentru modji In care pu1e|i i(nbunQla|i pe 
viilor imaginile similare. (Corsuttoti sectiunea 
Analiz5 imagine b pagina 104.) 


4 


® 


Image Info (Ir^lormatii Imagine) - Permite 
vizixalizorea hjluror setdribr ulilizate b 
copbrea imaginii. [Consulta)i [nformafji 
imagine b pagina 105.) 


5 




Record Audio (Inregislrare audio) - 

Detemiina inregislrarea unui clip audio ce va fi 
ofo^at b oceostd imagine. [Consultati 
Inregislrare audio b pagina 106.) 


6 




Rotate (Rotire) - Rote^te imaginea afr^ta 
efediv b 90 grade Tn sens orar. (Consultati 
Rotire b pagina 107.) 
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# 


Pictograma 


Descriere 


7 


ca 


Previev Panorama (Previzualizare 
panoramictS} - Afi^eaza o imagine de 
rezolufie scdzda, fmbincrtd, a panoramei 
seledate efediv. (Consultafi Previzualizare 
panoramica la pagina 108.) 


8 




EXIT {lE^IRE) - le^ire din Playback Menu 
(Meniul Redare). 


9 


5MP** 


Afi^eozd setarea penfru Calitate imagine 
utilizatd la captarea acestei imaginii [nu opare 
fn cazul dipurilor video). (GDnsultaJi Calitatea 
imaginii la pagina 67.) 


10 


0:29 

a] 


Este vizibild in cozul m care aceoatd imagine 
ore un dip audio ab^t Durata dipului audio 
este afi^atd Tn stdnga pidogramei. 


n 


14o(43 
(14 din 
43} 


Afi^eazd numdrul de ordine al imaginii sou 
dipului video cureni, din numdrul total de 
imagini sou dipuri video stocateTn memoria 
interna sou pe cardul de memorie optional 


12 




Indicd faphjl cd aceastd imagine este a doua 
imagine din secvento panoramicd realizotd 
prin utilizarea modului de expunere 
Panoramic. (Consultati Utilizarea modulur 
Panoramic la pagina 57.) 


13 


H 3 


Indicd faptui cd aceastd imagine a fost 
seledatd pentru a fi frimisd la 3 destinatii de 
HP Instant Share. (CDnsultofi Capitolul 4: 
Utilizarea HP Instant Share la pagina 109.) 


14 




Indicd seledarea acestei imagini pentru tipdrire 
fn 2 exemplare. (Consulta(i Selectarea 
imaginilar pentru tipdrire la pagina 94.) 
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# 


Pictograma 


Dascriere 


15 


3/15/ 
2004 


Afi^eaza data captarii imoginii, respediv 
a Tnregisfrdrii dipului video 


16 


0:37 


Este vizibila dacd acesto este un dip video. 
Durata dipului video este ofi^ata Tn stango 
pidogramei. 



' Delete^ 




^tergere 

In Playback Menu (Meniul Redare) 
(pagino 98], atunci cond seledofi 
DeleJe (5fergere), este afi^ot sub- 
meniul Delete (Jtergere). Sub- 
meniul Delete (5tergere) oferd 
urmatoarele optiuni: 

• Cancel (Anulare)— Defermind 

revenireo in Playback Menu (Menrul Redare), ford 
o ^ferge imaginea. 

• This Image (Aceasta imagine)— Determind ^tergerea 
imoginii ofi^ote efectiv sau a dipului video. 

NOTA Atunci cdnd ^tergeti o fotografie a secventel 

panoramice, sunt ^terse toate etichetele de panoromd, 
rupond astfel secvenjo ponon^micd. Aceste imogini vor fi 
considerate acum imogini individuate. Cu foole ostea, 
dacd 5tergeti o imagine de lo mceputui sou de la sfdr^itul 
panoramei, 5i moi rdmdn incd eel pufin 2 imogini, 
secvenlo panoromicd se pdstreozd. 

• Entire Panorama Sequence (Intreaga secvenfd 
panoramica) —Determind ^tergereo tuturor imaginilor 
osociote unei secvenje ponoromice. 
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• All Images in Memory/on Card (Toate imaginile din 
memorie/de pe card)— 5terge toate imaginile $i clipurile 
video de pe cardul din memoria interna aau de pe cardul de 
memorie optional inslolat in camera. 

• Formal- Card/Memory (Formafare card de memorie/ 
memorie interna)— Sterge toote imaginile, clipurile video 
$i fijierele din memoria interna sou de pe cardul de 
memorie optional inslolol si opoi formoteaza memoria 
interna sou cardul de memorie. 

• Undelete Last (Anulare ultima jtergere}— Recupereoza 
ultima imagine ^tearsa. 

NOTA Puteti recupera numai cele mai recente operatii, 

inclusiv intregi secvenje panoromice. Dupa ce ofi trecut la 
olto opera|ie, de exemplu inchiderea camerei sou 
reolizoreo unei noi fotogrofii, operotio de stergere 
efectuato este permonentd ior imagineo nu mai poote fi 
recuperate, 

De asemeneo, nu puteti efectua Anulare ftergere pentru 
o operatic de Jtergere toate imaginile. 

Utilizoti butoonele pentru o evidentia o optiune, opoi 

opdsoti butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a o seledo. 

Reducerea efectului de ochi ro^ii 

NOTA Aceosta opfiune de meniu functiorteaza numai la 
fotogrofii realizote cu blitz. 
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In Playback Menu {Meniul Redare] (pagina 98), atunci cdnd 
seledat" R«duc«rea efectului de ochi rojii, camera Tncepe 
fmediot sfl praceseze fotograffo pentnj a reduce efectui de ochi 

ro^ii al subiecMlor din Imagine. Procesul de reducere o efedului 
de ochi ro^ii dureoza cdleva secunde. Dupd iinalizarea 
pn:>cesului este ofi^ta imagirkea coredd ddluri de sub-meniui 
Remove Red Eyes [Reducerea electului de ochi ro^ii), care 
Iisteaz5 trei op|iuni: 

• Save Changes (Salvare modificfiri)— Salveazd 
modificdrile de ochi ro$ii $i revine la Playback Menu 
(Meniul Redare]^ 

• View Changes (Vizualizore modifidSri)— Permite 

vizualizareo imaginii cu pdtrcrte verzi m portiunile care au 
fosf corectate penJru ochi ro^ii. In ocest mod de vizualizore, 
pufefi apn^pia imoginea vd puteft deplaso pe suprofofo 
ei. Pentru o reveni lo Remove Red Eyes Menu (Meniul 
Reducereo efectului de ochi ro^ii], opdsoti butonul 
Menu/OK (Meniu/OK). 

• Cancel (Anulare)— Detennina revenirea in Playback Menu 
(Meniul Redare), terfi a ;tefge modificdriJe de ochi ro^ii. 

Anallza imagine 

NOTA Aceostd op[ii;ne de meniu nu este dispcmibild pentru 
clipuri video penlru imagini copiate pe camer5^ 

In Playback Menu (Meniul Redare] (p^gino 98), atunci cdnd 
seleda)! Analizd imagine, camera contK>leaz6 la imagine 
orice pn^blemd de tocolizore, expunere etc 
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Image Advice 




FOCUS. The image Fnay be oul of 
locus iFatripodwssnulv^ed llwas 
taken III bin l^hl mVi V\e fa^h set Id 
Flash Ofl, causirtg d Icfig exposure 
Long eipagure^ often csuk irn^gs 
lo be blurrv bet^use il is hard lo hold 
Ihg cgrriaasPlllQiniaelhan 1V60 o< 
- Lo zzT-z'\ ''ress OK 'o exil 



Dacd existo orice fel de probleme, pe 
afi^jul activ opore o analiza care 
listeazfl proUema, cauza acestefa 
solufia recomondoTd penlru fologrofii 
realizote in viitor, dupa cum se vede 
din ofi^jul de exemplu olafurat. 
Dacd Andizd imagine g^e^te mai 
muit de o problem^ la o Imagine, vor fi afi^ate cele doud cele 
mai grove probleme, cdte una pe categorie. 

PenJru a le^i din afi^afuT Image Advice (Analizd imagine), 
aposati Menu/OK (Meniu/OK}. 

Informatii imagine 

in Playback Menu (Meniul Redare) [pagina 98), atunci cand 
seledafi Image Info (Informatii imagine], va apdrea afi^|ul 
Image Info (In(orma)ii imagine). Afi^jul prezintd toaie 
set5rile utilizate la captarea Imaginii sau a dipului video 
ofi^ate. 

Urmatorul kibel explica informoliile ofi^ate pentru flecare 
imagine in parte la selectarea opfiunii Image Info (Informafii 
Imagine)' 




NOTA Informafiile afi^ate pe ultimele trei randuri din coljul 
din dreopta jos o\ imoginii coincid cu informafiib 
fumizote fn cozul vizualizdrii Playback Menu (Meniul 
Redare]. 



# 


Descriere 


1 


Mod de expunere non-stondard (Action (Mi^core), 
Landscape (Peisoj), Portrait (Portret), Beach/Snow 
(Plajd/Zdpadd), Sunset (Amurg), Aperture Priority 
(Prioritate de diaJragma), Panorama (Panoramic), 
Document (Document), My Mode (Modul preferat} 


2 


Setdri Flash (Blitz) non-standard (Ochi ro^ii. Blitz pornit). 
Blitz dezactivat, Noapte] ?r setari de Focalizare non- 

stondard (Macro, Inffnif, Focalizare manuals] 


3 


Toate setarile non-standard din Capture Menu (Meniul 
(w.aptura) 


4 


Deschidereo dlafragmel, timpul de expunere $i 
EV G^mpensation (Compensarea EV) 


5 


Setarea ISO Speed (Sensibiliate virtuala ISO) 


6 


Este afi^T numai docdtn camerfi este tnstalat un card de 
memorie optional 


7 


t^mde lifierului corespunzdtor Inxiginii din memorio 
Interna sou de pe candul de memorie 


8 


Dimensiunea fiiienjlui corespunzdtor imoginii din memorla 
intomd sou de pe cordul de memorie 



Inregistrare audio 



NOTA Aceasto opfiune de meniu nu este volc^ild pentnj 
dipuri video. 

Pentru a Tnregistra un clip audio pentnj o fbtogrofie careTncd 
nu ore un dip audio oto^t: 
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1 In Playback Menu (Meniul Redare) [pagina 98], aelectati 
Record Audio (Inregisfrare audio). Inregistrorea audio va 
incepe imediafdupd seledarea acestei opfiuni din meniu. 
Pe parcursul inregiatrarii vor fi afijale o pictograma 
reprezenland un microfon ^ ji un conlor audio. 

2 Pentru a opri inregistrorea, aposati Menu/OK (Meniu/ 
OK); m ca^ contror, inregialrorea audio conMnua pona 
cdnd camera nu mai are apatiu liber 7n memorie. Cdnd 
TnregisJrareo se opre^te, afi^ajul revine la Playback Menu 
(Meniul Redare). 

NOTA Clipurile audio pot fi oto^ate imoginilor panoramice 
singulore dinlr-o secventa, dor nu sunt ota^ote fi^ierului 
final, imbinot. 

Dacd imaginea afi^otd efectiv are deja un clip audio ata^at, 
otunci cand selectofi Record Audio (Inregistrare audio) va fi 
ofi^ot sub-meniul Record Audio (Inregistrare Audio). Sub- 
meniul Record Audio (Tnregistrare audio) listeaza mai multe 
opjiuni: 

• Keep Current Clip (Pastrare clip curent)— Memoreoza 
clipul audio actual $i revine la Playback Menu (Meniul 
Redare). 

• Record New Clip (Inregistrare clip nou}— Incepe 
mregistrcirea audio, inlocuind clipul audio anterior. 

• Delete Clip {5fergere clip)— Sterge clipul audio curenJ $i 
revine la Playback Menu (Meniul Redare). 

Rot ire 

NOTA Aceasto opfiune de meniu nu este valabilo pentru 
dipuri video. 
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in Playbock Menu (Meniul Redare) {pagina 98), afunci cdnd 
selectati Rotate (Retire), imaginea afi^atd efecHv este rotita 
automat la 90 grade in sens orar. Imoginea este afi^ata este 
aolvata cu noua ei orientore. Puteti selecta Rotate (RoHre) de 
cate ori este necesar pentm a obfine orientarea doritd a 
imaginii. 

Previzualizore panoramica 

NOTA Aceasta opjiune de meniu nu este disponibild pentru 
imagini dintr-o panorama. 

Preview Panoramo [Previzualizore panoramica) ofijeaed o 
imagine de rezolufie scozuta, imbinotd, a unei secvenje 
panoramice de imagini. 

1 UHlizGti butoanele ^ ^ pentru a derula rmoginile dintr-o 
secventd panoramica de imagini. 

2 In Playback Menu {Meniul Redare) [pagina 98), selectafi 
Preview Panorama (Previzualizore panoramica). 

Este afijat mai Tntdi centrul secventei panoramice, iar 
partea dreaptd ^i cea stdngd a secvenfei apar tdiate la 
limitele afi^ajului. Utiliza)! butoanele ^ ^ pentru a derula b 
stango sou la dreopto imaginii ^i pentru a revizualiza 
intreaga secventd panoromicd. Apdsafi butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) pentru a pdrdsi Previzoiizorea panoramica 
5i a reveni 7n Playback Menu (Meniul Redare). 
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Capitolul 4: 
Utilizarea HP Instant 
Share 

Aceasfd camera vd pune la dispozifie o tehnologie Ineditd 
denumita HP Instant Share. Aceastd tehnologie vd permite sd 
seledati ai u^urinld imagini din camerfi pentnj a fi trimise 
automat spre diverse deslinain, la conectorea camerei ki 
calculator. De exemplu, puleli selecia imagini din camerfi 
pentnj a fi Trimise aulomct cdire diferile adrese de e-mail 
(indusiv liste de distribu)iej, albume online sou alte servicii 
online, b urmdtoarea conectare a camerei la calculator. 

NOTA Serviciile onlrne disponibile diferd fn functie de 
regiurke. 

Dupd ce o\\ realizat fotognsfiile, utilizarea HP Instant Share 
este foarte stmpid! 

1 Configurafi HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant 
Share) al camerei conform eocplicatiilor din urmdtoruJ 
capitol, tncep6nd de la pagina 110. 

2 UMlizoti HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant 
Share) pentru a selecta imagini din camer6 pentru a ti 
trimise cdtre onumite destinafii de HP Instant Share. 
Consultafi mai inldi Utilizarea HP Instant Share Menu 
(Meniul HP Instant Share) la pagina 115, iar apoi 
consuhati Selectarea tuturor imaginilor pentru destinafii 
HP Instant Share lo pagina 117 sau Selectarea 
imaginilor individuale pentru destinafii HP Instant 
Share la pagina 118. 
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3 Conectafi camera la calculator transferaji imaginile 
conform explicatiilor din aectiunea Transferarea 
imaginilor pe un calculator la pogino 121. Dupa ce 
imaginile au fosJ tronaferate pe calculator, vor fi trimise 
automat la desHnatiile de HP Iristont Share 
corespunzdtoare. 

NOTA Vizitoji site-ul www.hp.com/go/instantshare pentru 
a observa modul de funcfionare HP Instant Share. 

Configurarea Meniului HP 
Instant Share al camerei 

Inointe de a puleo utilizo HP Instant Share, trebuie moi intoi 
5a configurafi HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant 
Share) al camerei dvs. Urmatoareo procedure confine 
explicofii in acesi sens. 

NOTA Pentru o porcurge aceasto procedure! pe un calculator 
Windows, aveti nevoie de o conexiune la Inlernet. 
Utilizatorii de calculatoare Macintosh nu au nevoie de 
conexrune lo Internet. 

NOTA Daca ovefi un card de memorie optional instolat in 
camera dvs., asigurafi-va ca existo occes $i spatiu de 
Tnregistrare pe cardul de memorie. 

1 Verificafi daca software-ul HP Image Zone esto instalot pe 
calculator [consultofi pagina 19). 

2 Porniti camera iar apoi apasofi butonul HP Instant 
Share ^ de pe portea posten'oara a camerei. 



110 



Monuolul ulilizotorului penlru HP Photostnort R707 



3 HP Insfant Share Menu (Meniul HP Insfant Share) va 
oparea pe afi^ajul ad'w. Ufilizoti butonul penfru a va 
deplasa la baza lislei din HP Instant Share Menu (Meniul 
HP Instont Share), evidenfiaf HP Instant Share Setup 
(Setare HP Instant Share)... si apasafi butonul 
Menu/OK (Meniu/OK). 

Dupa selectarea opfiunii HP Instant Share Setup (Setare 
HP Instant Share)... pe afi^aiul adiv va fl afi^at un 
mesaj care va solicita sa conecta|i camera la calculator 

NOTA In cozul 7n core utilizoti sistemul de operare 

Windows XP, in cadrul etopei urmatoore, la conectarea 
camerei la calculator, este posibil sa fie ofi^ota caseta de 
dialog Select the program to launch for this aclion 
(Selectofi aplicafia corespunzdtoare acfiunii). 
Executa|i die pe butonul Cancel pentru a inchide oceosta 
cosetd de diolog. 

4 Conedati camerci lo computer, utilizand fie coblul USB 
speciol pentru a coneda camera la un calculotor ji care 
o fost livrot o data cu camera, fie stofio oplionola de 
andocare HP Photosmort R-series. 

• Conedafi camera Iq 
calculator prin inlermediul 
cablului USB, conectond 
capdtui mai more al 
cablului lo calculator, iar 
capdtui mai mic al cablului 
la conectorul USB din 
spotele u^ifei de couciuc de 
pe partea laterald 
a camerei. 

• Conedafi camena lo calculator prin rntermediul unei stofii 
optionale de ondocore HP Photosmort R-series, ajezand 
camera Tn statia de ondocore ^i apasdnd butonul 
Salvare/Tipdrire ^/[g al stafiei. 
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Aceosta adtveaza pe camera HP Instant Share Menu 
Setup Wizard {ExpertuI pentru configurarea meniului HP 
Instant Share) al camerei. Pentru instnjctiunr referitoarQ la 
calcuhlorul dvs, consultaH Setarea destinofiilor pe un 
calculator Windows \o poglno 1 1 2 sau Setarea 
destinafiilor pe un calculator Matintosh b pagina 114. 

Setarea destinatiilor pe un calculator 

Windows 

1 La afisajul Welcome (Bun venit}, oposati Start. 

2 Vo apdrea afisajul Set Up Your HP Instont Share 
Destinations (Configurarea destinatiilor pentru HP 
Instant Share) ol camerei. Aid vor fi listate toate destinofiile 
pentnj HP Instant Share deja configurate. Execufofi die pe 
Create (Creore) pentru o od^uga noi destinofii b HP 
Instant Share Menu [Manlul HP Instant Share) ol 
camerei. 

3 Vo oparea ofi^oiuf Go Online [Conectore online), core v6 
vo solicito so va conedali b provider-ul dvs. de sevicii 
Internet. DupQ ce vd conedali la Internet, dacd nu sunteji 
deja conectot, executofi die pe Next (Urmator). 

4 Intraji in contui dvs. sigur HP Instant Share: 

• Dacfi este prima oarfl c6nd utilrzofi HP Instant Shore, 

VQ ff ofi^ot ecn^nul One-Time Setup (Configurore 
unica) - Region and Terms of Use [Zona $i Termeni 
de utilizare). Seledafi zona dvs., citifi fi aprobafi 
Termenii de Utilizare, iar apoi executafi die pe Next 
(Next) pentru a continue. Apoi, urmafi instruc}iunile 
pentru a va Tnregistra pentm un cont sigur HP Instant 
Share. 

* Dac 0)1 mai utilizat HP Instant Share, intrafi in contui 
dvs. HP Instant Shore- 
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E)«artcitk dick pe Naxt (Urmdk>r] pentnj a continiKi. 

5 Selectati un HP InsJant Share Service {Serviciu de HP 
Instant Share) penlru deslinafia dvs. Executaji die pe Next 
(Urmdtor) ;i lirmafi instrucjiunile pentnj a configuro 
serviciul ce va fi ulilizot b alegerea acestei desllnalii. 

6 Dupa ce afi terminal configurarea serviciului penlru aceosia 
destmafie, va apdrea din nou afi^ajul Set Up Your HP 
Instant Share Destinations (Configurafi destinafiile dvs, 
HP Instant Share], iar numele noii dvs. destinatii va fi afi^ 
m lista de destinafiu 

NOTA Puleti configura moxim 34 de destinotii HP Instant 
Share [adre^ de e-moil individuate sou liste de dislribufie 
penlru grupuri}, care pot fi llstate m HP Instant Share 
Menu (Meniul HP Instant Share) al camerei. 

7 Executafi didc pe Create (Creare) penlru a adauga alia 
destinafie (repelafi etapele 2,5^\6, de mai sus] sau 
selectaH o destinajie §i tntreprindefi una dintre urmOtoarele 

QCfiuni: 

• Execi/tafi dfck pe Edit (Editare) pentru o modifica 
destinatia. 

* Execulati click pe Remove (^tergere) pentnj a ^terge 
destinofia. 

8 Dupd ce afi terminal de addugat destinafiile HP Instant 
Share, executafi drc pe Save to my camera (Salvare pe 
camera mea}. Nolle destinafii vor fi solvate Tn HP fnslant 
Share Menu (Meniul HP Inslani a! comerei. Dupa 
ce calculotonjl confirma salvorea, deconedafi camera de la 
calculator. 
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Selarea destinafiilor pe un calculator 

Macintosh 

1 In dfi^Qjul Modify Share Menu [Meniul Modificare 
partajare), vor ft listate foate destinatiile HP Instant Share 
deja configurate. Executcti die pe Add (Adaugare) pentnj 
a adauga noi destinofii b HP Instant Share Menu (Meniul 
HP Instant Share) al camerei. 

2 Afijajul New Share Menu Itero (Element de meniu 
penlru Partajare noua) opore din nou. Inlroduceti un 
nume pentnj destinatie m campul Menu Item Name 
(Nume element), $i efectuati una dintre acjiunile 
urmOtoare: 

* Selectaji Use my local e-mail application (Utilizeazd 
aplicatia mea locald de e-mail] pentru o trimite 
imogini la diferite adrese de e-mail specificate mai jos tn 
acest afijaj, fdra a mai utiliza HP Instant Share^ 

* Selectafi Use HP Instant Share e-mail and services 
(Utilizare e-mail ^i servicii penlru HP Instant Share] 
pentru q crea o destinofie de HP Instant Share^ 

3 Execufofi die pe OK penfru a odauga nor destinafil la 
HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant Share) ol 
camerei. Revenifi la afijajul Modify Share Menu (Meniul 
Modificare partajare], iar numele noii destinofii este ofi^ot 
Tn listo de destinafii. 

NOTA Putefi configura maxim 34 de destinafii HP Instant 
Share (adrese de e-morl rndlvidualesau liste de distribufie 
pentru grupurij, care pot fi listate in HP Instant Share 
Menu (Meniul HP Instant Share) al camereL 

4 Exeula|i dick pe Add (Adaugare) pentru a adauga alta 
destinatie (repetafi elapele 2 & 3) sou seledafi o destinafie 
^i tntreprindefi una dintre urmdtoarele octiuni: 
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■ Executafi dick pe Edit (Editare) pentru a modifica 
deshnatia. 

• ExeculaH dick pe Remove {Jtergere} pentru a ^terge 
desHnatia. 

5 Dupd ce a[i terminat de adaugat deatinatiile, executafi die 
pe Update Camero {Actualizare camera). Noile 
destinafii vor fi solvate Tn HP Instant Share Menu (HP 
Instant Shore) ol comerei. Dupo ce colculotorul confirm^ 
solvorea, deconectofi comero de lo colcubtor. 

UHlizarea HP Instant Share 
Menu (Meniul HP Instant Share) 

Dupd ce afi configurot HP Instant Share Menu (Meniul HP 
Insfont Share) ol comerei [consultofi pogino 1 10], pulef 
utilizo HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant Share). La 
opdsorea butonului HP Instant Share ^ ol comerei, pe 
ofijojul odiv vo fi afi^ato ultimo imogine coptoto sou 
vizuolizotd. HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant 
Share) vo opdreo pe porteo atdngd o ofi^ojulului. In tobelul 
urmdtor, sunt descrise opfiunile din HP Instant Share Menu 
(Meniu) HP Instant Shore), conform urmotorului ofijoj de 
exemplu HP Instant Share. 
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# 


Pidograma 


Efescriere 


1 


[IP' 


share All Images, (Partojare toate 
imaginile..^} vq permife so fxirtajafi cu 
deatinafiile seledale loate imaginile din 
memoria interna sau de pe un card de memorie 
optionaL 


2 


V 


Indica seledorea desHnatiei pentru imaginea 
curenta afi^afa. (Pulef' selecia mai multe 
desfinafii penhu oceea^i imagine.} 


3 




Deafinafiile e-mail care au fast configurate 7n 
aceal exemplu de HP Instant Shore Menu 
(Meniul HP Inslant Share). 


4 


@ 


Destinafra web configun^ta. Alte tipuri de 
deatinafii poJ avea pidograme diferite. 


5 




HP Instant Share Setup... (Setare HP 
Instant Share,,,) vd permite sa adduga|i mai 
multe destinatii e-mail %\ alte destinafii HP 
Instant Share la HP InstanI Share Menu 
(Meniul HP Inslant Share). (Consultafi 
Configurarea Meniului HP Instant Share al 
camerei la pagina 110.) 
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1^ Snare All Irriages...! 




Selectareo tuturor imaginilor pentru 
destinatii HP Instant Share 

Penfru a seleda destinafii HP Instant Share penfru Joate 
imaginile din memoria interna sau de pe un card de memorle 
opfional; 

1 Porniti camera, iar apoi apasati butonul HP Instant Share 
[^de pe parlea poslerioara a camerei. 

2 Utilizati butonul pentru 
o evidentia ^ Share All 
Images (Partajare toate 
imaginile). 

3 Apasati butonul Menu/OK 
(Meniu/OK} pentru a afisa sub- 
meniul Share All Images 
(Partajare toate imaginile). 

NOTA Daca nu ofi configurot destinatii pentru HP Instant 
Share, va fi afisat un mesoj care vo va oferi osisfenfo 
m configurarea destinatiilor dvs. Umiati instrucfiunile 
pentru a vd configure destinafiile HP Instant Share. 

4 Utilizati butoanele ^ 
pentru o derula pond la 
destinofia doritd din sub-meniu 
Share All Images [Partajare 
toate imaginile), opdsafi 
butonul Menu/OK (Menm/ 
OK). Va fi afi^ald pictograma 
Partajare toale imaginile © aldluri de destinatia 
selectatd, iar destina[iei vo aporea semnul V . Pentru o 
deaeleda destinafia, apdsoti din nou butonul Menu/OK 
(Meniu/OK). 



1^ Si3ra All Images 


^^jr 




igy^-mail Holly 








De&eled s\\ iiridgeBlorlTiis 
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5 Repelafi etapa 4 penfru a seleda destinatii HP Instant 
Share adifionale penlm loate imaginile din memoria 
interna sou de pe card de memorie optional 

6 Dupd ce incheial selectareo tuturor deslina^iilor HP 
Instant Shore pentru imaginile dvs., selectafi EXIT 
(IE5IRE) pentru a reveni la HP Instant Share Menu 
{Meniul HP Instant Share). 

7 Aposati butonul HP InstanI Share ^ din nou, pentru a 
ieji din HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant 
Share). 

8 Conectafi comero la calculator ji Iransferaji imaginile, 
conform explicotiilor din aectiunea Transferarea 
imaginilor pe un calculator la pogina 121. Dupa ce 
imaginile au fost tronaferale pe calculator, vor fi trimise 
automat la destinatiile HP Instant Share corespunzatoore. 
UMlizotorii de Mocintosh nu vor avea nevoie de informotii 
de adresare pentru adresele lor HP Instant Share inainte 
CO imaginile ^i mesajele aa poata fi transmiae. 

Selectarea imaginilor individuale 
pentru destinatii HP instant Sliare 

NOTA Orice imagine poate fi selectatd pentru o fi trimisd la 
oricdte destinotii HP Instant Share. In orice caz, nu putefi 
seleda clipuri video pentru nici o destina|ie HP Instant 
Share, iar imaginile din cadrul unei secvenfe panoramke 
seledate pentru destinafii HP Instant Share vor fi 
transmise ca imagini individuale. 

1 Porniti camera, ior apoi apdsofi butonul HP Instant 
Share . [^ 

2 Utilizoti butoanele pentru o vd deplaso la destinafio 
doritd din HP Instant Share Menu [Meniul HP Instant 
Share), de exemplu, o adresd de e-mail. 
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3 UMlIzati butoanele 4 ^ p^ntru a va dephsa h imaglnea 
penfru care dorifi sa selecla^i aceasta desMnafie HP Instant 
Share 

4 Apasati butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a aelecta 
dealinafia, iar in HP Instant Share Meniul (HP Instant 
Share) va fi afloat simbolul s/, de-asupro acestei deslinafii. 
Pentru a deselecta destinafia, apdsafi din nou butonul 
Menu/OK (Meniu/OK). 

5 Reluafi etapele 3 4 pentru a seleda alte destinatii HP 
Instant Share pentru Qceasta imagine. 

6 Deplasafi-VQ la alte imogini utilizand buhxinelor O 
reluafi etapele 3-5 pentru a selecto destinafiile HP Instant 
Share dorite pentru fiecare imagine in parte. Putefi, de 
csemenea, s6 utilizafi butoanele ^ ^ pentru a derula la alte 
imagini, 7n scopul trecerii in revistd a destinafiilor acestora. 

7 Dupa ce afi Tncheiat selectarea tuturor destinafiilor 

HP Instant Share pentru imaginile dvs., aposati din nou 
butonul HP Instant Share ^ pentru a pdrasi HP Instant 
Share Menu (Meniul HP Instant Share). 

8 Conectofi camera la calculator ji transferafi imaginile 
confomi explicQtiilor din aectiunea Transferarea 
imaginilor pe un calculator la pagina 121. Dupa ce 
imaginile au lost tronsferate pe calculator, vor fi trimise 
Qutomot la destinotiile HP Instant Share corespunzdtoore. 
Utilizatorii de Mocintosh nu vor aveo nevoie de informofii 
de adresare pentru adresele lor HP Instant Share inainte 
CO imaginile 51 mesajele ad pootd fi tn^nsmise. 
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Modul de expediere prin e-mail 
a imaginilor, utilizand HP Instant 

Share 

AAodul 6e expediere prin e-mail a imaginilor prin Infermediul 
tahnologiei HP Instant Share esfe aproape aceh^i pentnj 
calculatoarele cu sisteme de operore Windows $i Macintosh. 

Imaginile nu sunt trlmise prin e-mail ca alajamenfe. De fapt, se 
transmite un mesaj catre fiecare odresd de e-moil pe care Q\i 
seledat-o in HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant 
Share]- Mesa[ul confine imagini Tn miniature ale fotogrotiilor 
pe care te-ofi selectot 51 legt^turi la o paginfl web b care 
destinatarul poate vizuofiza imoginrle. Din pagino web 
respectiva, destinatarul poate sa raspunda la mesajul dvs., sa 
tipareascd imaginile, sa le salveze pe un calculator, sa le 
fnainteze, etc Asttet persoarkele care utilizeoza dien)[ de 
e-moil diferi)i pot vizualiza imaginile evitdnd dificultatile pe 
care I e presupun ata^mentele la e-maiL 

In Windows, procedura de trlmitere prin e-mail a mesajelor 
prin intermediul terhnologiei HP Instant Shore este complet 
automatizota: dupa ce afi seledat destinajia, mesojele vor fi 
trimise fiecare la recipientuJ sdu, iar imaginile vor fi trimise pe 
pagina web atunci cdnd transferati imaginile de pe camerfi pe 
calculator 

Lo Macintosh, procedura de trimitere prin e-mail a mesajelor 
nu este automata. Dupd ce imaginile Tnsemnate cu destinafii 
HP Instant Share sunt transferote pe calculotorul dvs. 
Macintosh, ocestea vor fi afi$ate tn aplicatia HP Instant Share- 
Urmc^i instnjcfiunile aplicatiei HP Instant Share pentru a 
trimite mesojele ^i pentnj a le fncdrca pe o paging web- 
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Capitolul 5: 

Transferarea $i tiparirea 
imagimlor 

Transferarea imaginilor pe un 
calculator 

NOTA De asemenea, pirfeti utiliza stafic de andocare 
optionala HP PKotosmart R-series, Pentnj instRjcfiuni, 
consulta)i Manudul utilizatonjiui pentm stasia de 

andocare. 

1 VerificQti daca urmatoarele condifii sun! indeplinite: 

• Software-ul HP Image Zone este instalat pe calculator 
(consultati sediunea Instalareo soffware-ului lo 
pagina 19). Pentru a transiera imagini pe un calculator 
care nu are instalat softwore-ul HP Image Zone, 
consultafi sectiunea Utilizarea camerei fdr6 a install 
software-ul HP Image Zone la pagina 141 . 

• Dacfl utiiizafi un calculotor Madntosh, opfiuneo USB 
Configuration (Configurare USB) este sefafa b Disk 
Drive (Unitate de disc], Setup Menu (Meniul 
Configurare) (consultafi secfiunea Configurare USB la 

pagina 135.) 

• Daca q\\ selectat imagini de pe camera penfru tiparire 
sau pentnj destinafii HP Instant Share, verificafi 
conedarea calculatorului la o imprimanta $i/sau la 
Internet, 

2 Oprifi camera. 
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3 Camera dvs. esfe livrata cu 
un cablu USB special, pentru 
coTOdarea la calculator. 

Conecfofi capdful mai mare 
al cablului USB la calculalor. 

4 Desdiidefi v^^o drn cauciuc 
omplosata in partea latere la 

o comerei conedali 
capatui mic al cablului USS 
la conedorul USB al camerei. 




NOTA in cozul in care calculatorul dvs. fundioneaia cu 
sistomul de operare Windcm XP, in cadrul etapei 
urm^toare, la pomirea camerei, va ti ofi^ata o caseta de 
dialog cu mesajul Select the program to launch tor this 
ochon (Selectafi aplicoj'ia corespunzatoare ac}iunii}- 
Executoti die pe butonul Cancel (Anulare) pentru 
a fncHrde oceosta casetd do dialog, 

5 Pomiji camera. Softwore-ul HP Image Transfer va fi lansat 
pe calculator. Docd ofi configurat sc^twore-ul pentm 
□ tronsfero auton>at imoginile din camera, acestea vor fi 

transferote automat pe calculator. In caz contror, Tn ecranul 
Welcome {Bun venit], executafi die pe Start Transfer 
(Inijializare transfer). Imoginile vor fi tnansferole pe 
colculator, opoi, doco exlsto imagini care ou fosi selectote 
in prealabil pentru tiparire (pagina 94) sou pentru 
expediere cotre destinofii HP Instant Share (pogina 109}, 
vor fi executate ocfiunile corespunzatoare. 
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NOTA Dqcq imaginile transferole pe calculatorul dvs. indud 
secwen)^ panoramice de imagini (consulta)' secjiunea 
UHlizarea modului Panoramic la pogina 57), software- 
ul ArcSof^ Ponorama Maker se initializeozd automat. 
Urmafi instrucflunlle de pe ecran pentnj a fmbina 
imaginile din secvenfa panoramic^ Tntr-o singura imagine 
panoramict^. 

6 Lq afi^rea pe monitorui calculatorului a mesajului Finished 
(Finalizat) sau Transfer Complete (Transfer Tncheiat], 
putefi decor ecta camera de la calculator. 

Tiparirea imaginilor 
panoramice 

Doca un set de imagini fnsemnat co secvenja panoramic^ este 
transferat pe calculator prin intermediul HP Imago Transfer, 
aplicatia ArcSoft Panorama Moker, instalattS alflturi de 
£oftware-ul HP Image Zone pe colculator, ?mbin5 automat 
imaginile Tntr-o singurd imagine panoromicd. Aceast^ 
imagine panoramicd poate fi apoi tipi^rita din cplicafio 
ftinorama Mater sou dm HP Image Zone. 

Tiparirea imaginilor panoramice din 
aplicatia Panorama Maker 

Pentm a tipfiri o imagine panoramic^ din Panorama Maker 

1 Pomiti oplicafia ArcSoft Panorama Maker care este instalat5 

pe colcuhtorul dvs. 

2 Executoti click pe Open (Deschidere), ^i deplasati-va la 
fi^ierul imaginii panoramice de pe hard-disc-ul 
calculotorului dvs. 
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NOTA Numele fi^ierului imaginii panoramice este acela^i cu 
numele ultimei imagini a secvenfei panoramice, la care se 
odaugd "-P* 

3 Executoti click pe Print (TipSrirs), selecta^ o imprimantd $i 
spedficQti formatul dorit pentnj tipdrirea imaginii. 

Tiparirea imaginMor panoramke din 
aplicatio HP Image Zone 

Pentru a tipari o imagine panoramica din HP Image Zone: 

1 Pomifi aplicafia HP Image Zone de pe calculator. 

2 Lo butonul My Images (Imagini preferate), seledafi 
imagineo panoramic^ $i eteduati una dintre urmdtoorele 

actiuni: 

• Seledafi Prinf (Tiparire), ior apoi selectafi Quick Prints 
(Tiparire rapida}. Executofi click pe Fit To Page 
{Potrivit paginii), iar apoi pe Print (Tiparire). 

• Selectafi Print (Tiparire}, iar apoi seledafi Photo Prints 
(Tiparire fotogratii). In sectiunea Advanced 
(Avonsat), specificafi dimenisiunile Custom Size 
(Marrme person a lizatfi) care v6 vor oferi dimensiunile 
dorite pentru fologrofia fiporria (utilizafi butonul Preview 
(Previzuaiizare) pentru a confirma) ^i ©tecutaji die pe 
Print fTiparire). 

• Selectafi butonul Edit (Editare), selectoli Print (Tiparire), 
iar apoi seledoti Current Image (Imaginea actuals. 
Executofi dick pe Fit To Page (Potrivit paginii), iar apoi 
pe Print (Tipdrire)- 
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Tiparirea imaginilor direct din 
camera 

NOTA De asemeneo, puJeM utillzo stafia opfonola de 
andocare HP PhotoSmart R-series. Pentru inslrudiuni, 
consultati Manuolul utilizatorului pentru statio de 
andocare. 

Putefi conecta camera direct la o Imprimanta HP Photosmart 
aau la o imprimanid compaHbila PidBridge pentru a Hpdri 

0 imagine. Apoi, putefi Hpori toale imaginile din camera, aau 
numai acele imagini pe care le-a^i selectat ulilizand butonul 
Tiparire ^ de pe camera (consullafi secfiunea Selectarea 
imaginilor pentru tipdrire b pogino 94). 

NOTA Tiparirea poate fi efeduatd numoi in cazul 

fotografiilor; ea nu funcfioneazd cu clipuri video. De 
asemeneo, imaginile dintr-o aecven^d ponoramicd pot fi 
tipdrile individual dired din comerd, insd nu puteti tipari 
mtreaga panorama prin intermediul comerei. Pentru 
a tipdri o imagine panoramicd, consultaji Tiparirea 
imaginilor panoramice la pagina 123). 

1 Verificafi dacd imprimanta este pornita. Nici un led de pe 
imprimanta nu trebuie ad lumineze intermitent ^i nu trebuie 
sd fie afijat nici un mesaj de eroare. Alimentati imprimanta 
cu hartie, dacd este cazuL 
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2 Conectafi camera la 
imprimanta. 

• Daca liparifi direcl pe 
o imprimanid HP care nu 
are afi^ata aigla PictBridge 
(imaginea mai jos], ulilizafi 
cablul special USB pentru 
a conecia camera direcl la 
o imprimanla HP. Conectafi 
copalul pdtrotal coblului 
USB lo imprimonta HP. 

■ Daca conectafi camera \q o imprimontd HP 
sou o altui producalor, core ore afi^atd siglo 
PictBridge (imaginea din dreapta), utiliiofi 
mai degraba cablul USB livrat cu camera, 
penlru a conecta camera lo colculator Conedofi capdtui 
mai more ol coblului USB lo imprimonta compatibild 
PictBridge. 

NOTA HP nu acceptd imprimanJe de lo olji producaton. Daca 
imprimonlo dvs. nu funcfioneozo, confodofl producdforul 
imprimonlei. 

3 Deschidefi u^ito din couciuc omplosotd In parteo loterold 
a camerei ^i conedofi copotui mic ol coblului USB lo 
conedorul USB ol camerei. 
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^ PriDt Setup 




I 



PrB55 OK [□ bKnn prinUng. 



4 Dupa conedarea la imprimania, 
pe ecranul camerei va fi afijat 
meniul Print Setup (Contigurare 
tiparire). Daca q\'i selectatdeja 
imaginile pentru Mparire utilizand 
butonul Tiparire ^ al camerei, 
va fi afi^at numarul de imagini 
selecJale. In caz conJrar, va fi afi^al mesajul Images: ALL 
[Imagini: TOATE). PenJm a selecta sau a schimba seledia 
de imagini pentru tiparire, apasafi butonul Tiparire, 
dephsQ^i-vo Tntre imagini utilizand butaanele-sdgefi ^ ^, 
apoi utilizati butoanele ^ ^ penTru a seta numarul de 
exemplare pentru fiecare imagine. Dupa ce afi mtreprins 
selectiile dorite, apdsati din nou butonul Tiparire ^ pentru 
a reveni m meniul Print Setup (Configurare tiparire). 

5 Dacd toate setarile din meniul Print Setup {Configurare 
tiparire) sunt corecte, apaaofi butonul Menu/OK (Meniu/ 
OK) de pe camera, pentru a incepe tiparirea. Alternativ, 
pute^i schimba setdrile din meniul Print Setup 
[Configurare tiporire) utilizdnd tostele-sdgeti de pe 
camera. Apoi urmoti instrucfiunile ofi^ate pe ecran pentru a 
incepe tiporirea. 

NOTA In colful din dreapta jos a afl^ojului Print Setup 
(Configurare tiparire) esle afi^aJd o imagine de 
previzualizare pentru tiparire, care reprezintd macheto 
paginii ce va fi utilizatd la tipdrirea imoginilor. Aceastd 
imagine de previzualizare pentru tiparire se actualizeazd 
pe mdsurd ce schimbafi setdrile pentru Print Size 
[Dimensiune liparire) ;i Paper Size (Dimensiune 
hdrtie). 
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Capitolul 6: 
Utilizarea Meniului 
Configurare 

Setup Menu {Meniul Configurare} va permite ajustarea 
anumitor setdri ale camerei, precum sunetele emiae, data 5! ora 
5au configurarea conexiunilor USB 5! TV. 

1 Penlru a afi^a Setup Menu (Meniul Configurare), trebuie 
mai Tntai so deschidefi orice alt meniu (consultafi Men'furile 
camerer lo pagina 30J, iarapoi sa ulilizaH butoanele ^ ^ 
pentru a va deplasa la butonul de pe bora de meniu 
corespunzator pentru Setup Menu [Meniul Configurare) 



Afi^ajul 1 : Afisojul 2: 




2 Utilizafi butaanele .A pentru a va depfasa Tn opfiunile 
Setup Menu (Meniul Configurare). 

3 Fie apasafi butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru 
a activa opfiunea selectata ^i a-i afi^a sub-meniul, fie 
utilizati butaanele ^ ^ pentru a modifica setarile optiunii 
evidenfiate, fara a intra 7n sub-meniul acesteia. 
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4 In cadrul sub-meniuribr, utilizafi butoanele *^ apoi 
butonul Menu/OK (Meniu/OK) penlru a schimba seterile 
reapedivebr optiuni din Setup Menu {Meniul 
Contigurare). 

5 Pentru a ie^i din Setup Menu (Meniul Contigurore), 
evidenjiaji optiunea ^ EXIT (lEJIRE) apasafi butonul 
Menu/OK (Meniu/OK). 

Afi^are Luminozitate 

Aceasta sefare va permite sa ajustafi luminozifateo afi^ajului 
activ penlru condi|iile de vizuolizare. Putefi utilize aceasta 
setare penlru a create luminozitatea in medii cu luminozitate 
putemica, sau reduce luminozitatea pentru a prelungi durata 
de viaja a bateriilor 

1 [n Setup Menu {Meniul Con(igurare) (pagina 1 29), 
selectafi opfiunea Display Brightness (Ali^are 
luminozitate}^ 

2 In £ub-meniul Display 
Brightness (Afi^are 
luminozitate}, evidentiafi de 
luminozitate nivelul preferat 
pentru afi^ajul activ. Noua setare 
este aplicata Tn ofi^aju! 
Vizualizare live din spatele 
meniului, astfel incot putefi vedea efedul fiecarei aetdri 
osupra luminozitafii ecranului. 

3 Apasati butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a aalva 
setareo ji a reveni m Setup Menu (Meniul Configurare). 

Noua setare este pdstrata pana la schimbarea urmdtoare, 
chiar dacd inchideji camena. 



|3 Display Bnghmess 



Baianceil fdr Indoor and DUlddar 
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Sunete emise de camera 

Acestesunete sunt emise de camera Tn momentui pornirii, la 
apdsaroa unui buton sou ia realizorea unei totogrofii. In 
categoria sun^lor emise de camerd nu intr5 dipurile Q\jd'\o 
asQciate fotogrofiilor sou dipiiribr video. 

Setarea prestobilila penlru opfiunea Camera Sounds [Sunete 
camera) esle High {Ridicat). 

1 In Setup Menu (Meniul Contigurare) (pagina 129 ), 
selecfaM opiiunea Camera Sounds (Sunete camerd)' 

2 In sub-meniul Camera Sounds 
(Sunete camerfl), evfdentioti 

nivelul preferat pentru volum. 

3 Apasa)i butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) pentru a salva 
setarea a reveni in Setup Menu 
(Meniul Configurare}. 

NouQ setare este pdslrald pond la schimbarea urmdioore, 
dikir dacd tnchidefi comera. 

Led Asistenta focalizare 

Uneori, in condilii de iluminore redusd, camera va utiliza ledul 
ro^u de osistenfa pentnj fxaJizare, de pe parteo fiontald 
a comerei^ pentru a realiza focolizareo. Aceastd setare v6 

permits so dezoctivati oceastd opfjune (de exemplu, afunci 
cdnd nu doriti co lumino de asisten)d pentru focalizare sd 
distragfi atenfio subiedului). 

Setareo prestobilild pentru Focus Assist Light (Led Asistenfd 
focalizare] oste Auto (Automat). 



To] Canera Somls 

SeK Ute voliiiTte lei/el for sounds 
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Red lighl Oil Irtml oT cameca fun 
on m low l^hl lo improve looj^ 



1 In Setup Menu (Meniul 
Configurare) (pagina 129), 
selectati opfiunea Focus Assist 
Light (Led Asistanfa 
focalizare)- 

2 !n sub-mefiiul Focus Assist Light 
[Led Asistenta focalizare), 
evidentiafi selarea Auto (Automat) sau Oft (Dezactivat). 

3 Apdsati butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva 
setareo ^i a reweni Tn Setup Menu (Meniul Configurare). 

NOTA HP v6 racomarHte stS p6strati setarea Auto 

[Automat), dooarece dezactivarea opfiunii afsdeazfi 
focalizarea coredfi tn condifii de iluminare redusd, 

Nouo se\Qre esle postmta pona la scHimbaraa urmdtoare, 
chiar dacd inchideti camero. 

Vizualizare live la porntre 

Aceasta Before va faciliteaza utiliiorea camerei in modul 
Vizualizare live la fiecore pornir© a camerei, sou stingerea 
ofi^ajul adiv de fiecore data. 

NOTA Setareo Live View at Power On (Vizualizare live la 
ponnire} pe Off (Dezactivat] poote economisi puterea 
bateriibr. 

1 In Setup Menu (Meniul 
Configurare) (pogino 129 ), 
selectafi opftunea Live View 
Setup (Configurare 
Vizualizare live)< 



fnl Live View at Pow 

/I ■.■fV=^'JC■^ 


er On 






Irr^g? Di^pldy will slicvi Liv& View 
when the camera \s rmned ot\ 
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2 In 5ub-meniul Live View at Power On (Vizualizare live la 
pornire), evidenfiofi una dintre setdrlle Live View ON 
(Vizualizare live activata} sou Live View Off 
(Vizualizare live dezactivata). 

3 Apasati butonul Menu/OK {Meniu/OK} pentru a aalvo 
setarea ji a reveni m Setup Menu (Meniul Configurare). 

Nouo setare este postrata pona la schimborea urmaloare, 
chiar dacd inchideti camera. 

Data ora 

Aceasta opfiune va pennite so sefofi formatui pentru data/oro 
curente, precum ^i dota ora pentru camera. Aceaata 
operatie are loc, de obicei, la prima configurore a camerei; 
este totu^i poaibil sa fie necesara resetorea datei ^i orei in 
cazul in care caldtoriti 7ntr-o zona cu fus oror diferit sau dacd 
data 5i ora afijate sunt incorecte. 

NOTA Formatui selectot pentru datd/ord va fi utillzat pentru 
a ofi^o informafiile referiloore la daJd in modul Redare. 
De osemeneo, formatui ales la aceostd seJore este eel 
utilizot in codrul opfiunii imprimore dotd ^i ord [consultafi 
Imprimare Data |i ora la pagino 89). 

1 In Setup Menu (Meniui Configurare) (pogina 1 29), 
selectafi opfiunea Date & Time (Data $i ora). 

2 In sub-meniul Dafe & Time (Data 
$i ora), ajustofi valoarea 
evidentiatd, utilizdnd butoanele 



Dale & Tline 



Apdsafi butoanele 4 ^ pentru 
Q v5 deplosa la alte selecjii. 
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4 Reluati etopele 2 3 pan5 la obfinerea valorilor corede 
penfru dat<^, or6 $i formatui acestora. 

5 Apasafi butonul M«nu/OK (Meniu/OK) pentru a salva 
setarea §i a roveni tn Setup Menu (Meniul Conflgurare). 

Nouo se^re este poslrala pona la sdiimbarea urmdtoare, 
diiar dacQ inchideti camera. 
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Configurare USB 

Aceast^ setare determina modul m care camera e^te 
recunoscutQ in momentul conect^rii la un calculator. 

1 In Setup Menu [Meniul 
Configurare) (pagina 129 ), 

seleclaH opiiunea USB. 

2 in sub-meniul USB 
Configuration (Configurare 

USB), evidentioti una drnlre 
Qcesle doua opfluni: 

* Digital Camera (Camerd digitals) —Calculatonj I va 
roainoofte camera dropt o camera digitals care utilizeazt^ 
standardul PTP (Picture Transfer Protocol). Aceosto este setarea 

presto bilita pentru comera. 

• Disk Drive (Unit-ate de disc)— Colculatorul vo recunoojte 
cainsro ca tiind o unitote de disc care utilizeazo sfandardul 
MSDC (Moss Storage Device Class). Utilizofi aceasto setare 
pentru a transfera imagini pc un calculator care nu ore instolat 
software-ul HP Jmoge Zone (consultati secfiunea Transferareo 
imaginilor pe un calculator, fdrd utilizarea software-ului IHP 
Image Zone Software la pogina 1 42). 

3 Apasafi bulonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a saiva 
setarea o reveni tn Setup Menu (Meniul Configurare). 

Noua setare este p6strat6 pdna la sdiimbarea urmatoare, 
chiar dacd tnchidefi camera. 
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Configurare TV 




Ncrlh Amencan television slaniterd 



Aceastd opfiune vd permlte sd setati formatul semnalului video 
pentru ofi^reo iimginiJor din camerd pe un lelevizor (TV) 
conectot la camerd printr-o stajie do andocare opfionald 
HP PhotoSmart R-series. 

Setareo prestabilita Configurare TV depinde de limbo 
seledald la prima pornire a camerei. 

1 In Setup Menu (Meniul 
Configurare) (pagino 129 ), 
selectafi opjiunea TV 
Configuration {Configurare 

2 In sub-meniul TV Configuration 
(Confrgurars TV), evidenfioti una 

dintre aceste doua optlunr: 

• NTSC— Format utilizat in principal tn America de Nord 
fi Japonia 

* PAL— Format utilizatTn principal Tn Europa 

3 Apasofi butonul Menu/OK (Meniu/OK} pentru a salvo 
selareo ^i a reveni in Setup Menu (Meniul Configurare). 

Noua selare este pdslrald pand la schimbareo urmdtoore, 
chior docd tnchidefi comera. 

Pentru informotii suplimenTore referitoore la conedarea 
comerei la un televlzor, consultafi manualul utilizatorului pentru 
stotia de cndocare HP PhotoSmart R-series. 
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Limba 

Aceastd c^)iune vd permlte so selofi limba utilizatd Tn interfofa 
camerei, cum arfi textui din meniuri. 



1 in Setup Menu [Meniul 
Configurare) (pagina 129), 

selecIaTi opiiuneo 



y English 

Espanoi 

Haliano 
Nederlands 



2 !nsub-meniul Language (Limbci)r 

evidenfiafi limba dorif5. 

3 Aposati bulonul Menu/OK 

(Meniu/OK} pentru a sdva setanea $1 a reveni Tn Setup 
Menu (Meniul Configurcire]^ 

Noua setore este pdstreitd pdna la schimbarea umiatoare, 
difar dacfl Tnchidefi comena. 

Mutarea imaginilor pe card 

Optfunea Move Images to Card (Mutare fmagrnr pe card) 

esle di5ponibi1a in Setup Menu (Meniul Configurare) docfl 
m comerd esle instolot un cord de memorie optional ^i Tn 
memoria intem5 exists eel pufin o imagine. 

In Setup Menu {Meniul Configurare) (pagina 1 29), docd 
apdsafi Menu/OK (Meniu/OK) otunci cdnd optiunea Move 
Images to Card (Mutare imagini pe card) este evidentiota $i 
existd spofiu pe cadul de memorie, va fi ofi^ol un ecran de 
confirmare core vd vo explica cd exisid deslul spa|iu pentru 
a muta toote fi^ierele interne pe cardul de memorie. Dacd vor 
Tncape numai o porte din imagini, vo fi afi^ un eoan de 
confirmare core vd vo explica cdte imagini din memoria 
inlemd pot fi mulale pe cardul de memorie. Dacd nu poate fi 
mutatd nici o imagine pe cardul de memorie, vo fi ofi^ot 
CARD FULL (CARD PLIN). 
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In fimpul procesului de mufare, este afi^atd o bar^ de progres- 
Toate imaginile care sunt mutate cu sircces pe cardul de 
memorie sunt apoi ^rse din memoria intemd a camerei- Dupd 
ce mutorea a fost frnalizatd, vofi reveni b Setup Menu 
[Meniul Configurctre). 

Resetare setari 

Aceastd op)iune vd permile sd resela)i camera la valorile 
prestabilite din fabric^. 

1 In Setup Menu (Meniul Contigurare) (pagina 1 29 ), 
selectafi optlunea Reset Setings (Resetare setari). 

2 In sub-meniul Reset All Settings? (Resetarare toate 
setdrile?], evidenfiati una dintre aceste doird opfiuni: 

• Cancel (An u [are) '"Determine pdrdsirea meniului fflra 

a efecluo nici o modificare. 

* Yes (Da) — Reseteozd toote set<Srile camerei la valorile 
lor preslabiliTe din fabricd, in Capture Menu (Meniul 
Capturd) ^i Setup Menu (Meniul Configurare) (cu 
excepfia opfiunilor Date & Time (Data $1 ora). 
Language (Limbd), TV Configuration (Contigurare 
TV( ?! USB Configuration (Configurare USB)). 

3 Apdsati birfonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva 
sotarea $i a rovoni Tn Setup Menu (Meniul Configurare). 
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Capitolul 7: 
Depanare $i asistenta 
tehnica 

Aceste copitol contine infbnnatii cu privire b urmdtoarsle 

subiecte: 

• Resetarea camerei (pagina 140) 

• Utilizaroa camef^i fdrd a instala software-ul HP ImageZone 

[pagina 141) 

• Probleme posibile, couze sp solufii (pagino 147) 

• Mesaje de eroare pe camera (pagina 158) 

• Mesaje de eroare pe calculator (pagina 170) 

• Test de ai;todiagno$tkare pe camer6 (pagina 1 73) 

• Modalitati de obtinere a asisten)ei de la HP ^gina 1 73) 
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Resetarea camerei 



Tn CQzul In core camera nu r^spunde la cctfnenzi, Tncercofi 56 

0 resetoti urmand aceasfa pmcedura: 

1 Jineti camera cu partea posterioara orientata spre dvs, 5! 
deschidefi u^rfa pentru baterie/card de memorie de parteo 

rnferioaro o camerei. 

2 Extrage}! baferia din camera $i verifica}i daca adaptorul CA 
HP este conedat la camera. 

3 Gimukitorul Reselare este 
orificiul mic iocalizat de- 
asiipra slotului bateriei, 
dupd ciim se vede f n 
imagine. Cu ajutorul uner 
ografe de birou, apasafi 
comutatorul Resetare 
pdna cdnd ocesta este 
coborol, ^i fineti-1 aposat 
penlru aproximativ trei 
seojnde, apol mdepartafi 
agrafa. Acum, camera 
este resetata. 

4 IntroduceM la loc baleria 5i inchidefi u^ita penlru baterie/ 
card de memorie. Acum puteti utiliza camera din nou. 
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Utilizarea camerei fara 

a instala software-ul HP Image 

Zone 

DacG nu aji instalat, sou nu puteji instab software-ul HP Image 
Zone pe calculator drntr-un oorecare motiv [cum ar fi fapful d!i 

nu exista des^ul RAM pe calculotor, sa\j camera nu define un 
sislem de operare suporlal), pule}i toluol so uHlizafi camera 
penfru o realiza fotogratii $i clipuri video. Totu^i, unele factlitdfi 
ale camerei vor fi afedate. 

• Tehnologlo HP Instant Share depinde de software-ul HP 
Image Zone; prin urmare, docd software-ul nu este instalat 
pe calculator, nu vefi puteo utiliza tehnologia HP Instant 

Share o comerel. 

• Moduf de expunere Panoramic al camerei ulilizeaza 
componento ArcSoft fcnorama Maker a software-ului HP 
Image Zone pentru a Vmbina automat imaginile pe 
calculator. Prin urmare, daca software-ul nu este instalat pe 
calculatorul dvs., imaginile reolizate fn modul Panoramic 
nu vor fi imbinate automat Tntr-o panoramo atunci cand 
transferafi imaginile pe colculalor. Totu^i, putefi conlinua sa 
utilizafi modul Panoramic al camerei pentru a realiza 
secvenfe de imagini pe core dorifi sa le imbinatl moi tarziu 
intr-o imagine panoromicd. Trebuie numai sd utilizafi un alt 
gen de software de Tmbirtare a imoginiior, pentnj a creo 
panorame pe calculator. 

• Imaginile pe care le-a}i fnsemnat pentru tipdrire, ulilizand 
butonul Tipflrira do pe camera, nu vor fi tiparite automat 
otunci cdnd camera vo fi conecToTd la calculator Tofu^i, 
oceastd tehnologie va func}iona In urmdtoarele condi}ii: 

* Atunci cQnd coneda^' camem dfrect la o imprimanta. 
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* Dacd imprimanra dvs. define un 5\o\ pentru cord de memorie 91 
ddcd utilizoti un card de memorie b catnera dv^, putefi ^ 
eKtragefi cardul de memorie din camerc^ $1 s6 fl intFoducefi fn 
slotui pentru cord de memorie ol Imprimontei. 
• Procesui de transferare ol imaginilor clipurilor video de pe 
camerfi pe calculator vo fi diferlt, avond in vedere foplul ctS 
ocest proces este prelucrat de obicei de soflwore-ul HP 
Image Zone. Pentru detalii, consultoH sec|iunea urmatoare. 

Transferarea imaginilor pe un 
calculator, fara ulilizarea software- 
ului HP Image Zone Software 

DacQ nu ali instolol, sou nu pufefi Instolo HP Imoge Zone pe 
calculolor, aveli la dispozifie doud modalitd}i de transferare 
a imaginilor de pe comerd pe calculator utillzdnd un cititor de 
card de memorie, sou configurdnd camera ca unitate de disc. 

Utilizarea unul cltltor de card de memorie 

Daco ulifizali un card de memorie in comero dvs., putetl sa 
exlrageji cardul din comero so il introduce|i intr-un cititor de 
card de memorie (achizitionat separot). Citltorul de card de 
memorie reacfiorbeazd la fel ca o unitate de disc sou ca 

0 unitate CD-ROM. In plus, unele calculatoare $i imprimante 
HP PhotoSmart ou sloTuri pentru cord de memorie incorporofe, 
iar aceste sloturi pentru cord de memorie pot i\ ulilizate la tel 
ca orice cititor de card de memorie pentru a salvo imagini pe 
calculator. 

Transferarea imaginilor pe un calculator cu siatem de 
operare Windows 

1 Extragefi cardul de memorie din camerd ^ Introducefi-I Tn 

cititorul de card (sou Tn slotui pentru cord de memorie al 
calculotorului sou imprimontei dvs.j. 
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2 Exeortoti clic-dreapra pe pictograma My Computer 
(Computerul meu) de pe desktop, apoi selecta(i Explore 
(Explorare] dm meniu. 

3 Vo apdrea un afi^aj care va prezenta o \h\6 de unifafi de 
disc in cadrul My Computer (Computerul meu). Cardul 
de memorie va fi afi^at co unitote de disc cu denumirea 
Removable Disk {Disc detojabi!) (sou cevo similar). 
Exeojtat' ^I'^k pe semnul + de pe pariea slangd a 
RemovabU Disk (Disc deta$abil)^ 

4 Ar trebui s6 apard doua diredoore, sub Removable Disk 
(Disc deta^abil)^ Executoti die pe semnul +, imedfat Idngd 
directorul denumit DCIM, si or Irebui sd opard un sub- 
director. DacG execula)i die pe sub-director din cadrul 
DCIM, o lisid de imogini ar tr^r sd apara pe partea 
dreapid a afisajului. 

5 SeleclaH toale imaginile (in cadrul meniului Edit (Editare) 
din bora de meniu, executa}i die pe Select All (Selectafi 
Toatej), apoi copiati-b (tn meniul Edit (Editare), executati 
click pe Copy). 

6 Execufofi die pe Local Disk (Disc Local) din cadrul My 
Computer. Acum lucrafi cu unitatea hard-disc a 
colculatonjiui dvs. 

7 Crea}i un director nou in cadrul Local Disk (Disc Local) 
(mergefi la meniul din File din bora de meniu $i executafi 
dick pe New (Nou), iarapoi seledafi Folder (Dosar). Vofi 
ofisot un director denumit New Fofder (Nou Dosor), in 
porteo dreopid o ecranului. In timp ce lextui acestui nou 
director este evidential putefi tasta noul nume (de exemplu, 
Fotografii}- Pentru a modifica ulterior numele diredorvilui, 
putefi executa diedreapto pe numele directortjlui, apoi 
selecta Rename (Redenumire) din cardul meniul ce opore, 
dupd care introducefi noul nume. 
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8 Execufa|i die pe noul director pe care tocmai l-afi creat, 
apoi merge}! b meniul Edit (Edifare) din bora de meniu $i 
exeoJtafi dick pe Paste (Liprre). 

9 Imaginile pe care le-oli copiot la etopo 5 ar trebui acum s6 
fie transferate in acest nou director de pe hord-disc-ul 
calculatorului- Pentru a verifica dacd imaginile au fost 
fronsferofe cu succes de pe cordul de memorie, executati die 
pe noul director. In ocest director, or trebui so vedefi oceeo^i 
iist5 de fi^iere pe core q\\ vozut-o atunci cand le-ofi 
vizuolizot de pe cordul de memorie [etapa 4). 

lODupo ce q\\ venficat dac£^ imaginile au fost transferate cu 
SLFCces de pe cordul de memorie pe calculator, intraduceti 
cordul din nou in camera ji formatafi-l (b opfiunea Delete 
(^targere) din cardul meniului Playback (Radare) al 
camerei). 

Transferarea imaginilor pe un calculator Macintosh 

1 Extragefi condul de memorie din camerd $i intraducefi-l Tn 
cititonji d© card (sou tn slotui pentru card de memorie al 

calculotorLflui sou imprlmontel dvs.). 

2 !n func|ie de contigurofio $i/sau versiuneo sistemului de 
open^re Moc OS X pe core fl utrlizafi, va pomi airtomat fie 
o aplicafie denumito Imoge Capture, fie una denumita 
iPhoto, care vo vo indruma pe porcursul procesului de 
transferare al imaginilor de pe camera pe calculator. 

• Daco este pornita aplrcotio Image Copture, executati die 
pe butonul Download Some (Descorcare - Parfial) sou 
pe Download All {Descorcare - Toate) pentru 
a transfera imoginile pe calcubtor. Conform set^rilor 
prestabilite, imoginile vorfi transferate Tn directorul 
Pictures (Fotografii) sou Movies (Filme) (fn funcfie de 
tipul ii^ierului). 
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■ Daca este pornitd aplicafia iPhoto, executafi die pe 
butonul Import pentru a transfera imaginile pe 
calculator. Imaginile vor fi stocate in cadrul aplicafiei 
iPhoto; prin urmare, pentru a le accesa mai tdrziu, 
trebuie door sd pornifi iPhoto. 

• Daca nu este pornita automat nici o aplicafie, cdutafi pe 
desktop o pictogramd de unitote de disc care reprezintd 
cordul de memorie, ior apoi copiati imaginile de acolo 
pe hard-disk. Pentru informotii suplimentare despre 
modul de copiere al fijierelor, occesati Mac help, 
sistemul de osistenfd inclus Tn calculotorul dvs. 

Configurarea camerei ca unitate de disc 

Aceostd metodd configureazd camero pentru o funcfiona la fel 
ca o unitate de disc, atunci cdnd este conectotd la calculator. 

1 Setofi comero pe modul Disk Drive (Unitate de disc) 
(trebuie sd executofi oceasd setore numoi o singurd dotd): 

a. Pornifi camera, iar opoi apdsafi butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) pentru o ofi^o Capture Menu (Meniul 
Capturd). 

b. Utilizofi butonul ^ pentru a vd deploso la Setup Menu 
{Meniul Configurare}. 

c. Utilizofi butonul pentru o evidenfio optiuneo de meniu 
USB, ior apoi opdsofi Menu/OK (Meniu/OK). 

d. Utilizaji butonul ^ pentru a seledo Disk Drive (Unitate 
de disc), iar apoi apdsafi Menu/OK (Meniu/OK). 

e. Utilizofi butonul ^ pentru a evidenfio lE^lRE, ior opoi 
opdsofi Menu/OK (Meniu/OK). 
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2 DupQ ce camera este configurata fn modul Disk Drive 
(Unitate de disc), conedafi camera la caloilolor, utilizdnd 
cablul USB 

3 Din acesi momeni, procesul de Iransferare q1 imaglnilor esfe 
acela^i ca eel descris in sectiunec UtiTizarea unui cititor de 
card ds mamoris la pogirKi 1 42. Pe calculatoare cu sistem 
de operare Windows, comero va \'i ofisota ca Removable 
Disk Tn codrul afisojului de explorare Windows. Pe 
calculaloore Macintosh, va fi pomitj^ aiitcmat apiicafia 
Image Capfure sau iPhoto. 

NOTA Pe calculatoare cu sistem de opera na Macintosh, daca 
nici una dintre cq:>licatiile Imoge Capture sair if^oto nu 
sunt pornite automat, c^Lrtati pe desktop pictograma 
unitd)ii de disc cu simbolul HPxnnn (unde xnnn 
reprezinid modelul camerei). Pentru informafii 
supiimentare despre modul de copiere al fi^ierelor, 
accesati Mac help, sistemul de asistontd Indus fn 
calculatorul dvs. 
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Probleme $i solutii 



Problema 


Cauzd posibil6 




Camera nu 
porne^te. 


Baterio prezintd 
deficiente de 
function a re, este 
descarcata, este 
instakitd 
necorespunz^tor 
sou lipse^te. 


• NiweM de Incarcare qI bateriei 
poate fi sc6zut boteria 
poate \\ complol doscorcora. 
Instdaji o botsrie noua ^ou una 
reincarcato. 

• Asigurafi-va cfi bateria este 
inhodusd corespunzOtor 
(pagino 14). 

• Asigurafi-vd c6 jHlizoti tlpjl 
cored- dc batcnc. Pcnfru 
rezultate opiimo, utilizati numai 
Qcumulatori litiu ion 

HP Photosmarr RQ7 perlru 
comere HP Photosmart R-series 
(L1&12A)sau baterii normale 
Dumcell CP1. 


Docd utilizati 
adaptorul CA HP, 
oce^ nu este 
conedotla 
camerfi sou nu 
este conedot la 
priza de 
dimentare. 


Asigurafi-vo ca adaptorul CA 
HP este ojnectal lo camera $i 
este irdrodus Intr-o priza cb 
alimentare furKfionab^ 


Pmptorvi kJ\ Mr 
nu ^unctioneoztS 
corespunzator. 


ftsiguraji-va ca ooapiorui w\ nr 
nu este deterionat sou defed 51 ctS 
este coriectcit la 0 prizd de 
alimontere furic)ionala. 


Camera nu nxii 
functioneazd. 


Resetaft camera (consuhc^i 
Resetarea canwei la 
pogina 140). 
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ProblomQ 


Cauzd po^bild 


Solufle 


Nivelul 

ardtat de 

indlcatorul 

pentru 

starea 

bdteriilor 

oscileazd 


Diferilele moduri 
de operare ale 
camerei necesifa 
niveiuri de 
onorgie diferita 


fWnj o explicQtie completo, 
consulhati secfiunea Indicator 
pentru nivelul baferiilor la 
pagina 189. 


Trebuiesd 
rc^carc 

frecvent 
acumulatorit 
1 litiu ion. 


Utilize reo 

e>e:esrva 

Q ofr^jului adiv 

per>tru 

VizLfdizare live 
sau tnregistrare 
videos utilizarea 
ejaesiva 
□ blitzului $i 
fransfocarea 
excesiva 
determined un 
ccmsum ridicot al 
bcrteritlor. 


Consultafi Prelungirea duratei 
de viaffi a bateriilor la 
pagina 184. 


Acumubh^ul liliu 
ion pe care 
0 Lrtilizo}! a fost 

incorect. 


0 bolerie litiu ion nu este 
incarcata complet la cumparor^ 
^ se descaicfi trx timp indiferent 
dood este sou n\j in^otd tn 
camered. Un acumulotor nou sou 
un ocumuhtor care nu a fost 
tncorcaJ de curand trebuie 
reincarcot pentru o afinge 
capacitateo maxima (consultafi 
Anexa A: tntretinered 
bateriilor la paging 1 83). 
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Problemd 


Cduzd poubilQ 


Solufle 


Trebuie so 
rein CO re 
irecveni' 
acumulatorul 
litiu ion 
(continuare). 


Boferio litiu ion s-a 
descorcot de lo 
sine, deoorece nu 
0 lost utilizota in 
ultinKi perioada. 


Un acumublor liliu ion de 
descarca de la sine daca nu esle 
ulilizola sou daca esle instalata in 
comera. Prin jrmore, daca nj l-ofi 
folosil in jllimele doua luni saj 
chior mai mult, este posibil so-si 
revind docd^il inc^rcoti (consuMi 
Anexa A: tntretinerea 
batariilor b pogino 183). 


Acumulatorul 
litiu ion nu se 
fncarcd. 


Acumulatorjl este 
dejo incorcof. 


Incarcareo acumu la lorului nu va fi 
initializota, daca acesta a mai fost 
incarcal recent. Incercali sd 1l 
incdrcati din nou dupd ce s-a 
descdrcot ceva mai mulh 




Este utilizot un 
adaptor CA 
necorDspunzabr. 


Utilizafi numai adaptorul CA HP 
aprobat pentnj acest tip de camenS 
(consultafi Anaxa B; 
Achizitionorea accesoritlor 

pentnj camerfi la pagina 195). 




Ten$iuneo bateriei 
este preo scozut^ 
pentnjofi 
inijializatiQ 
tncdrcoraa. 


Camera nu pemiite incdrcorea 
□cumulatorifor defecti sou descdr- 
coji excesiv. Scoatefi acumulatonjl 
din camerd si incdrcoli-l Tn incdr- 
cdtorul rapid HP Quick Rechorger 
pentru caniere de tip R-series, sou 
tntr-un compartiment liber de 
i^t^rcore a ocumulotorf lor 
(achizifional separal), apoi 
incercali -1 din nou in camera. Dacd 
aceastd metodd nu dd rezultale, 
este posibil ca acumulatorul sd fie 
deJed, Adiizitionafi un acumulator 
liKu ion nou ^i Tncercafi din nou. 
[Consultoti Anexa B: 
Achizitionarea accesoriilor 
pentru camerd b pogino 195.) 
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Probloma 


Couzd posibild 


Solutle 


Acumulatorul 
litiu ion nu %e 
tncarcfi 
(continuare). 


Acumulalorul esle 
deterioral sau 
defect. 

Acumulalorul nu 
este introduB 
corespunzcibr. 


Un ocumulalor litiu ion se 
delerioreaza in limp si este posibil 
sa nu mai fundioneze. In cozultn 
care camera delecleaza 
0 problema legala de acumulator, 
nu va permile incarcarea acesluia 
sau va delermina oprirea 
premotura a incarcarii. 
Achiz]|iorati un acumulafor nou. 
(Consultati Anexa B: 
Achizitionarea occesoriilor 
pentru camera la pagina 195 ] 


Asigjrafi-vc^ ca acumulatorul esle 
inlrodus corespunzaior (consullati 
pagina 14j. 


La apdsarao 
unui buton, 
camera nu 

raspunde 
comenzii 
aferente. 


Camera a lost 
opritd sou s-a 
tndiisa. 


Pomifi camera. 


Camera esle 
conedota ia on 
oaloilokM-, 


Majorilatea buloanelor ca meret nu 
raspund la comenzile aferente 
atund cfirtd camera esle coneclaU 
b calculalor'^ Daca raspund la 
comenzi, esle numai pen^ru a 
porni afi^ajul adiv in cazul in care 
acesia esle opril, sau invers. 


Boteiiaeste 

desc^rcata. 


Inlocuiti sau refncarcaji bateria. 


Camera nu moi 
Funcfioneaza. 


• Doca este conedat odoplorj! CA 
b camerd, deconedati-L Apoi, 
resetafi camera (consullati 
Rasdamt ca merer b 

pagina T40). 

• Fomratare sau reformatare card 
de memorie. 
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Problomd 


Cauzd posibild 


Solutle 


Exists un 
decalaj 
mare tntre 
momentul 
apdsdrii 
butonulur 
Declan^tor 
f i momentul 
fn care 
camera 
realizeazd 
o fotogra(ie. 


Comero are 
nevoie de timp 
pentru a memc^ 
setarile pentru 
bcdizare 51 
expunere. 


UtilizciH fund Id Memorare 
focalizare (pogina 43.) 


Scena este 
fntonecoie, kir 
camercj 

ptdunge$te mult 
expunerea. 


• Utilizati blirzuL 

• Dqc6 nu putefi uHliza blHzul, 
folosifi un trepied pentru 

□ menfine camera nemijcatd pe 

durata lungo dc cxpLinere. 

• Asigurali-va c6 Icdul Asislenta 
focalizare estc scloE la Auto 
(Automat) (consul ta|i Led 
Asistenja focalizare la 
pogina 131 ). 


Gjmera 

utilizeozQ blitzul 
or Redircerea 
efechilul de ocM 
rofii. 


Vo dura mai mult sd realizati 
0 fotografie, daca fundia 
Reducerea electului de ochi 
rof ii este Qdivat5. Dedan^rca 
esJte fntarzidta din cauzo blitzului 
suptitnentar. Asigurafi-va, b 
rdndul dvs., ca subiectii vor 
a^epta al doileo blitz. 
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Problema 


Cauza posibila 


Solufifi 


Lo Qp5sareo 
butonului 

camera nu 
realizeaza 
nici 

0 fotogralie. 


Nu a|i apdsat 
deslul de pufernic 
pe bi/tonul 
Declan^ator. 


Apdsati bubnul Declan^ator 
pdnd la capdt. 


Memoria interna 
sau cardul de 
memorie op|ional 
core este inslabl, 
este ocupal la 
CQpQcilate 
maxima. 


Descdrca|i imaginile din camerd 
pe calculator, apoi slergefi loate 
imaginile stocate m memorie sou 
pe cardul de memorie. Allernativ, 
inlocuifi cardul cu unul nou. 


Cardul de 
memorie op|ional 
core este inslalal, 
este blocat. 


Treceti clapeta de blocare 

□ cardului de memorie in pozitia 

Deblocal. 


Blitzul se 
reincarco. 


Inainte de a realizo alld folografie, 
□^teptati ca blilzul sd fie 
reined rcat. 


Camera esle 
setatd la tipjl de 
focal iza re Macro 
^ nu poate 
reoliza fotografia 
pand nu 
determind 
intervalul de 
focal iza re. 


• RefocolizQli camera (incercQ|i so 
uhlizoli furdia Memorare 
focal iza re; consullafl 

pagina 43). 

• Asigurati-VQ co subiectul 
fotografiei se afid in interwolul de 
distantd perlru focal izore Macro 
(pHm-plon) (consultoji Utilizarea 
Inlervalului de focalizare la 
pagina 44]. 


Camera salveazd 
incd ultima 
fofografie 
realizatd. 


Inainte de a realizo alld folografie, 
□jleptoti cdtevo secunde, osllel 
incdt camera sd finalizeze 
procesarea ultimei imagini. 
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Cauza posibila 


Solufi^ 


Imogineo 
este neclar^. 


Lumina este shbor 
lar blitzul esfe 
setat Iq Blit7 
dezadivat ®. 


In condilii de lumina slaba^ 
camera necesite un limp de 
expunere mai mare. Utilizati un 
Irepied penlru a menfine camera 
nemi^caJa, imbunalatiti condifiile 
de lumina sau selafi blil^ul la 
Flosh On (Blilz aclivat) ^ 
[consultafi Selarea blilzului la 
pagina 49). 


Camera a fost 
setola la un in- 
terval debcaliiare 
necorespunzator 
penlru seen a 
respediva. 


Seta|i camera intervalul de 
fcHializare Macro Normal, sau 
Infinily (Infinil) OO ^i incercati 
din nou sa realizafi fologratia 
(consultali Ulilizarea 
Inlervalirlui de (ocalizare la 
pagina 44). 


Afi mi^cat camera 
in limp ce rea Ijzati 
fotografia. 


Tinefi camera nemi^cala atunci 
cand apasafi bulonul Declan^alor 
sau ulilizaji un trepied. Urmarili 
afijarea pictogramei pe 
afijajul adiv (aceasta indica faptui 
ca nu veti pjtea mentine camera 
nemi^caJa ^i trebuie so ulilizati un 
frepied). 


Focal iza rea a fost 
gre^ifd 5au 
inexistenta. 


• Asiguraji-VQ ca porantezefe de 
focolizore so lumineze verde 
inaintea red iza ri i fotogrofjei. 
(consultali Focalizarea 
camerei lo pagino 41). 

• Utiliza|i func|io Memorare 
focdlizare (consulbTi 
pagina 43). 

• Utilizaji opfiuneo de prioritale la 
ca uta rea focal izarii [conaulta[i 
pagina 45). 
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Problomd 


Cauzd po^bild 


Solufle 


Imaginea 
este prea 
luminoasd. 


Bh^ul Q fumizQt 
preo multa 
lumind. 


• Dezadrvafi blitzul (consultati 
Selareo blitzului b 
pagina 49). 

• Indepartati-vddesubiedsi 
utilizafi Iransfocolonjl penlni 
0 obhne oceeo^i intodrore. 

• Ir^orcdTi reGltzaT' fotogrofia 
din alt unghi. 

• In z\\e\c in^rifc, evita[i 5d 
fndreplQli camera diredspre 

o sursd de lumlnd piitemicd sou 
o suprofo^ riefleclarizantd. 

• Descre^tefi valaarea pentnj 
Compensore expunerc 
(consultati poglno 66}. 

• Utilizafi Fotogrofierea repetotd 
AE (consuhoti pagina 86)- 


0 sursa natjrola 
sou arlificiala, alta 
decdt blitzul, 
a fumizot prea 
mulKi Iumjn5- 


Scena continea 
multe obiede de 
culoareTnchisa, 
cum arfi un calne 
nogru pe 
Qcanapea 
neagra. 


Descresfeti vaboreo sefdrii pentnj 
Compensare expunere 
(consultafi pagina 66). 


Afi^ajul adrv este 
setat pentru 
exterior, ceea ce 
determind ca 
imaginile sd pard 
ma ilumi noose. 


Schimbafi setarea pentru opfiunea 
Diploy Brightness (AFl^re 
luminozitate) din Setup Menu 
(Meniul Con fig u rare) pentru 
a objine un nivel de iLiminozllote 
cored pe dijojul adiv (consultaji 
sectiunea pagina 130]. 


utilizat 
Compensore EV 

cdnd nu ar fi 
trebuit. 


Setali Compensarea EVia 
0 (consulta)i pagina 66}. 
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Cauzd posibild 

Lumina a fost 
insuficienta. 



S olufie 

A^teptati tmbun6li£ifir«i con- 
difiilor 09 iluminare nahjralt^. 
Adi^ugoti o syjrsCi 69 lumind 
indiredd. 

UtilizdN blitzul (consuboji 
pagina 49). 

Ajustafi valoorca pcntru 
Compensate EV (consultati 
pogino 66}. 

UfjlizQti Fotografierea repetat^ 

AE fconsulfoK pagino 86}. 
UtilizQ|i fifndio Ljminozitote auto- 
reglabild (consjltoti pagino 80}. 



Blilzul era activate 
dor subiectui se 
afla prea 
departe. 



Asigurati-VQ ca subleckrl se qH6 
tn raza de ac|iune a blijzului 
(consulta|i pa^rna 200). In acest 
CQZ, Tncercoji sa utihzali setarea 
Flash Off (Blitz dezactivat) ® 
(consultali pagina 491 care 
vanecesito un timp ae expunere 
mai mare {utillzafi un trepied). 



In spatele 
subiectului 
Q ap5rut un 
balou. 



Scena continea 
multe obiede de 
culoare deschisa, 
cumarfi un caine 
afb in zopada. 



Urilizoti setarea Blitz activat ^ 
(consLilto[i pagina 49), sou 
urilizaTi Lumlnoiitcito 
□utoreglabild (consuhoti 
pogina 80) ponlnj q mdri 
nivelul de fumlnozikite al 
mbiedului. 

Ajustafi valoarea pentnj 
Compeiuara EV {consulkiti 
pagina 66)^ 

Uliiizoti wlanea Spot (Punctual) 
pentru Mdaurarea automotd a 

expunerii [consultati pagina 78}. 

iMorili valoarea pentru 
Compensare B/ (consullati 
pogina 66). 
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Probloma 


Cauzd posibild 


Solufie 


Data ^i/sdu 
ora of i^te 
sunt grof ite. 


Dala si/sau ora 
sunr selole 
incored sauafost 
schimbol fusul 
orar. 


Resetofi data ^i ora, utilizdnd 
optiunea Date & Time (Data ^1 
ora] din meniul Setup 
(Configurare) {consultofi 
pagina 133). 


Dacd ledul 
All men lore/ 
Memorie 
lumineozd, 
tnsd camera 
pare a f i 
^blocata" si 
nu funcjia- 
neazd 
cored. 


In timpul 

fundbnorii 

camerei, 

alimentareaafosf 
fnfreruptd $i opoi 
reconedntd 
repede. 


Aposati butonul Resetare 
(consul ta)i Resetareo camerei ia 
pagina 140)^ 
sou 

ffictrogeti toote sursde de 
tensiune (baterii $i CA) pentnj 
5-10 minute. Aceas^ durx^ or 
\rehui so fie suficientd pentru 
a permite camerei s5 se reseteze 
complet. 


Camera 

raspunde 

greu lo 

comanda 

pantru 

revederea 

j magi ni lor. 


Un card de 
memorie leni 
inslaht optional 

un numar 
pi€Q mare de 
imagini stocate 
pe card poate 
afedo adiuni 
Qjm ar ti derula- 
rea imaginilor, 
mdrireq, 
^tergereaetc 


• Ruldti testul de aubdragnos- 
ticore a comerei (consulta|i 
Teste de autodiagnosiicare 
a camerei b pagina 173) 
pentnj q testa viteze cerdului de 
memorie. 

• Pentnj sfoluri r^ritoere la 
cordul de memorie, con5ulto|i 
secfiuneo Stocare la 
pagina 201 Capacitatea 
de memorare la pagina 207. 
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Problomd 


Cauzd posibild 


Solufle 


La mi^careo 


Exisia 


Nu va facefi pn^Uema 


camerei. 


0 com pone nlQ 




aceasta 


electron icd core 




produce un 


percepe 




zomdit. 


orfentarea 






comerei atunci 






cdnd real izali 






foloqnafii. AceasNS 






componenta 






uMlizeazd o H\t 






mic(3 dintr-un 






cadnji metcilic, %\ 






VQ hurui ohjnd 






cdnd este 










Camera se 


Utiliza}i un 


Acest luoTj este normal Totu^i, 


Tncfilzejte 


adaptor CA HP 


dad^ ceva vi se pare suspicios. 


{chiar se 


pentru a alimenta 


oprili comero, decup!a[i-o de la 


tnfierbdnta) 


camera sou 


adaptoful AC HP, si permiteti 


la aHngere. 


pentru a modifica 


camerei sd se rdceoscd. Apoi, 


boteria camerei. 


^minafi camera $i boteria 




sou afi utilizat 


dupQ semne de unoi eventuale 




camera pentru 


deterior6ri. 




o perioodd 






ptelungitd de 






timp (15 minute 






sou mai muh). 
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Mesaje de eroare pe camera 



Me$a| 


Couzd posibila 


Solufie 


BATTERY 
DEPLETED 
(BATERIE 
EPUIZAZA). 
Cdmora is 
shutting down. 
(Comera seva 
tnchideO 


Pulerea boleriei 
esle prea scdzufa 
pentru 

afurxjiona in 
continuare. 


Inbcuifi sou retncarcafi 
acumulatorul, sau utilizoti 
adaptonji CA HP optional. 


DuTiery is 

defective 
(Bateria este 
delecra) 


scurtcircuHatd sou 

excesiv. 


(Consuhofi Anexa B: 
Achiiijionareo accesoriifor 
penfru camera la pagina 195.) 


Battery cannot 
be charged 
(Acumulatorul 
nu poate fl 
fncarcat) 


A survenit 
0 en^are In cursul 
incarcarii, 
a survenir o pan a 
de curentm cursul 
Incdrcarii, esle 
utilizat un adaptor 
CA necorespun- 
zuTor, suu ucumu- 
lalorul este defect 
sou nj a fosi 
instaiat in camera. 


InceFcafi sa Tnc^rcati 
acumulatorul de moi mufte ori. 
In caz de e$ec, ochizitionafi un 
dcumulator nou $i fncercati din 
nou. (Consuhafi Anexa B: 
Achizitionorea acc«soriilor 
pentru camera la 
pagina 195.) 
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Mesaj 



Cauzd posibild iSolufie 



Battery too 
low for Live 
View (Bateria 
este prea 
descdrcafd 
pentru 
Vizualizare 
Live] 



Alimentareo 
bateriei este prea 
scQzuta pentru 
a putea utiliza 
Vizuolizarea 
Live. Acest mesaj 
apare mai 
degraba Tn caz\j\ 
unei baterii 
CPIdecdtincazul 
unui acumulotor. 



Inco pLTtefi realiza fotogrofii $i 
dipuri video, utilizoji pur ^i 
simplu vizorul optic in locul 
afi^jului octiv. Pentru a utiliza 
Vizualizareo Live, fnlocuiti so\j 
refncarcafi baterla sou utilizaji 
odaptorul op)ional de curent 
dterrxitiv. 



UNSUPPORTED 
CARD [CARD 
NEACCEPTAT) 



Cardul de Asiguroli-va ca lipul de cord de 

memorie opfionol memorie este eel corespunzator 



oare este insta lot 
tnslotulde 
memorie nu este 
un cord de 

memorie 
occeptat. 



pentru camena dvs. (Cbnsultaji 
Stocare b pagina 201 .] 



FormatatT cardul de memorie 

urmdnd instrucfiunile din 
off^jul adiv (5Coate}i cardul 
din cornera docd nu dorifi fie 
formatat). 



CARD IS 

UNFORMAHED 

(CARD 

NEFORMATAT) 
Press OK to 
format card 

(ApasoH 

birtonul OK 
pentru 
a formata 
cardul) 



CdnJul de 

memorie optional 
care inslalat 
trebuie sa fie 
formatat. 
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Mesaj 


Cauzd posibild 


Solute 


CARD HAS 

WRONG 

FORMAT 

(CARDULESTE 

FORMATAT 

INCORECT) 

Press OK to 

format card 

[Apasati 

butonul OK 

tortnata 
cardul) 


Cardul de 

memorie optionol 
care este instalal 
este fofmotot 
pentniah 
dispozitiv, cum ar 
fi un player MPS. 


Refonnatali cardul de memorie 
urmand instrucjiunile din 
otisajul aciiv (scootefi candul 
din camera dacd nu doriti sa fie 
reformatat). 


Unable to 
Format' 
(Formatare 
imposibild) 


Cdrdul de 
memorie opfiorKil 
care este instabt, 
este corupt. 


lnlocui)i cardul de memone. 


The cord is 

locked, 

Scoateff 

cardul din 

camerd- 

(Cordul este 

blocat. 

Scoateti 

cardiil din 

camerfi). 


Atunci cand 
incercQti sa 
coniigutofi meniul 
HP Instant 
Share, cordul de 
memorie optional 
care esJe instabt, 
este bJocat.-fl- 


Scootefi cardul de memorie din 
camera $i continuati aplicafia 
HP Instant Share, sou mutofr 
clopeta de blocare de pe cord 
in pozi}ia Deblocat fnainte de 
acontinua. 


CARD 
LOCKED 
(CARD 
BLOCATl 


Cardul de 
memorie optional 
oare este instokit, 
este blocat. 


Trecefi clopeta de blocare 
0 cordului de memorie Tn 
pozifia Deblocot. 
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Mesaj 


Covz6 posibild 


Solute 


MEMORY 
FULL 

(MEMORIE 

PLINA) 

sou 

CARD FULL 
fCARD PLINl 


Spofiul disponibil 
este insuficient 
pentrua putea 
salvQ imagini 
suplimentaretn 
memoria interna 
sau pe cardul de 
memorie opfionol 
care esle insTalat. 


Transferoji imoginife din 
camera pe calculator, apoi 
^tergeti toate imaginile din 
memoria interna sou de pe 
cardul de memorie (consultciti 
Jtergerelo pagina 102). 
Alternativ, inlocul)! cardul cu 
unul nou- 


CARD IS 
UNREADABLE 
(CARDUL NU 
POATEFI 

anil 


Camera nu poate 
cili cardul de 
memorie opiionol 
caje este inskulal. 
Cardul ar putea fi 
ODOjpt sail de tip 
noQccepM. 


• Oprifi camera $i pomifi-o din 

nou. 

• Inccrtati r(j-forriiata|i cardul 
dc momorio, ulilizand 
opiiunea Format (Memory/ 
Card) (Formalare- 
Memorle/Cord) din sub- 
menful Delete (Jtergere) din 
cadru[ Playback Menu 
(Meniul Red are) (consultati 
§tergere Iq pagina 102). 

• A^iguroji-va tipul de card 
de memorie este cd 
corespLinzator penhv camera 
dvs. fconsulhati Sfocare la 
pagina 20i). Daca este de 
lipul corespunzotor, jncercofi 
so il formatati. Daca 
tormatarea nu este posibilc^, 
cardul este probabil corupt. 
Inlocuiti candul de memorie^ 
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Mesa! 


Cciuza posibila 


Solufie 


PROCESSING... 
(IN CURS 
PROCESARE..,) 


Camera 
proceseaza 
dafele, de 
exemplu salveoza 
ultima fotografie 
realizatG. 


Inainte de a realiza altd 
fotografie sou de a apdsa alt 
buton, a^teptali cate^ secunde, 
astfel incdt camera sd finalizeze 
proceaarea. 


CHARGING 
FLASK,. 

(IncArcare 

BLITZ In 
CURS...} 


Camera reTncarca 
blilzul. 


Incarcarea blitzului dureazd 
mai mult atunci cdnd bateria 
este slabd. Daca acest mesaj 
este afi^at de multe ori, trebuie 
sd Tnlocuiji sou sd reincdrcafi 
bateria. 


FOCUS TOO 
FAR 

(FOCAUZARE 
PREA 

INDEPARTATA) 

$j este aprins 
intermitent A 


Distanta de 
focolizare este 
ma i mare decal 
capadtatea de 
focalizare 

U (.Ul 1 Icltrl III 

modul Macro. 


• Setati comero lo focolizarea 
de tip Normal. 

• Apropiati-vd de subject, in 
inlervoful de focolizore Macro 

(consultafi Utlliiarea 
Intervdlului foccilizcire 
b pogino 44). 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(FCXIAUZARE 
PREA 

APROPIATA) 


Distanta de 
focalizare este 
mai mica decat 
capadtatea de 
focalizare 
a ca merei in 
modul Macro. 


Depdrta|i-vd de subiect {in 
inter vqIuI de focolizore Macro 
^ - consultafi pagina 44). 


Aprindere 
intermitenta 
a simboluliri 
A 


Distanta de 
focalizare este 
mai mica decat 
capadtatea de 
focalizare 
a ca merei in 
modul Macro. 


Setafi camera la fipul de 
focalizare Macro Jft sou 
indepdrtaji-vd de subiect. 
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Mesa! 


Cciuza posibila 


Solufie 


UNABLE TO 
FOCUS 
(FOCALIZARE 
IMPOSIBILA} 


Camera nu poafe 
focoliza in mcdul 
Macro, probabil 
din cauzQ 
nivelului de 
contrast scazuf. 


• Utilizati funcfiQ Memorare 
Focal izare (consultoti 
pagina 43]. Indreptafi 
obiectivul spte o par\e a scene! 
care este moi lutninoosa. 

• Asiguroli'VQ ca oporokil este 
setal Id intervcilul de focaiizare 
Macro ^ (consultafi 
pagina 44). 


LOW LIGHT- 

UNABLE TO 

FOCUS 

(LUMINA 

SLABA- 

FOCALIZARE 

IMPOSIBILA} 


Scena este prea 
intunecola, iar 
camera nu poate 
f^calizQ. 


• AdaugaTi o sursa de lumina 
externa. 

• Utilizafi funcfio Memorare 
Focolizare (cansultafi 
pagina 43). Indreptati 
obiectivul spre o parte □ scene) 
care este moi luminoosa. 

• AsiguroTi-VQ ca ledul Asisten[a 
focalizare este setat b Aulo 
(Automal) [consultafi 
pagina 131). 


(avertisment 
pentru tremur 
al can>era} 


Lumina esteslaba 
;i este posibil ca 
imaginea sa fie 
neclo ra, din 
cauza expunerii 
prdungite. 


UtilizQfi blitzul (consultafi 
Setaroa blitzufui lo pagina 49) 
sou folosifi un tr^pied. 
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Mesaj 


Cauzd posibilO 


Solutie 


ERROR 

SAVING 

IMAGE 

(EROARE LA 

SALVAREA 

IMAGINII) 


Qirdul de 
memorie optional 
care a fost 
instalcd, a fost 
UoOTi la jumatate 
sauofosJ scosdin 
ca merd Tnoinle ca 
oceosta sa 
finalizezesaierea 
pecard. 


• Verificati duco cbpcla de pe 
tnorginco cardului de 
momorio osto trasa complet tn 
pozifid DeblocaK 

• Ajteptati Tntotdeouna ca ledul 
Allmentare/Momorie ^ nu 
mai lumineze intormlten^ 
fnarnte de a scoate cardul de 

J' _x 

memone din camera. 


Indicator ii 

pentru 

ddschiderea 

diafragmel 

timpul do 

expunere 

lumineazQ 

ro^u tn oFiiajul 

Vizualizare 

live 


Camera nu poate 
realiza o^red 
o fotografie cu 
diafragma f i 
tinpul de 
eKpunere 
seledote. 


Seledali o valoare diferi^d 
penlru diafragma cdnd uliliza}i 
modul de expunere Prioritate 
dediafrogmd Av. 
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Mosaj 


Cauzfi posibild 


Solufie 


Cannot 
display image 
[Imaginea nu 
poatefl 


Este posibil cg 
fologrcrfia in 
cauzd sa fie 
reolizatdcuoalta 
oamsra sou ca 
fi^ierul de 
imagine so fie 
corupt deoarece 
camera nu a fost 
oprita 

corespunzdtor 


• Toluol, imagnioij ur putea 
bun6. Tran^furoti irnaginca po 
calcuititor li Iriccrcofi s6 

Q deschicie[j cu software-ul HP 
Image Zone. 

• Nu scoatefi cardul de memorie 
aiunci cdnd camera eate 
pomlta. 


Camera has 
experienced 
a fatal error 
(A survonit 
oeroare 
(otala legata 
de camera) 


Camera poole 
oveo o problema 
legato de 
fimiwre. 


Opriti comero porniti-o din 
nou. In cozul fn care problema 
nu este remediatti, tncercaji s6 
nesetdtr camera (wi Resetarea 
camerei la pogina 140). Docd 
problema persista, nota}i codul 
de eroare $i apelafi osistenfo 
tebnica HP Support (consltafi 
Metode de obfinere a 
asistenfei tehnice la 
pagina 1 74). 


Unknown USB 
device 
(Dispozitiv 
USB 

necunoscut] 


Camera este 
conedota la tin 
dispozitiv USB pe 
care nu tl 
reojnoa^. 


Asiguroti-vd cd o|i conectat 
camera la un calculator sou la 
0 imprimantd occeptata. 
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Mesaj 


Cauzfi posfbilO 


Solufie 


Unable to 
communicate 
with printer 
(Comunicare 
Imposlblld cu 
imprimanta) 


Nu existd nici 
o conexiune Intre 
camera $i 
imprimanta^ 


• Vcrfficati 6ac6 imprimanta 
estc pornito. 

• Asiguroti-vo ca g\\ conedot 
cciblul intre ItnpritnQnfa ^i 
comem intre imprimanta 

stasia de andocore HP 
PhotoSmart R-wries, Doca 
aceaski nu funcfioneazd, 
oprifi camera $i decanedafi-o- 
Opriti imcmmanta si pomiti-o 
din nou- Reconedafi camera $i 
pomifi-o. 


Unsupported 
printer 

(Imprimanid 
neacceptata] 


Acesttipde 
imprimanta nu 
est© aoc^jtat. 


Conedafi camera la 

o imprimanta acceptota, cum 

or \'\ HP Pholosmarl sau 

0 irrpri mania compatibila 

RdBridge. Alternotiv, putefi 

corteda camera la un calculator 

$i putefi tipari de pe acesfa. 


Photo tray is 
engaged. 
Disengage 
photo tray or 
select smaller 


Dimensiunea de 
hartieselectaia nu 
poate fi utili^ita 
cu ta^/Q foto 
a impri mantel. 


Dezadivcrii tavo folo 

Q imprimontei sou schimbati 

dimensiurtea bdrttei- 



paper size 
(Tava foto este 
activata. 
Dezadivofi 
tava foto sou 
selectaji 
o dimensi jne 
mai mica 
pentru hdrtie) 
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Mesaj 


Cauzd posibild 


Solute 


Printer fop 
cover is open 
(Capacul 
superior al 
impri mantel 
este deschis) 


Imprimanto esle 
deschisa. 


Inchideti capooil superior d 
impri mantel . 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Carhj^ de 
Impri ma re 
incorect sou 

lipsa) 


Carlu^ul de 
impri rnanto este 
un model 
necorespunzator 
sou lipse^ 


lnslolcr|i un carlus de 
irrprimanto nou, oprifi 
imprimanta, apoi pomifi-o din 
nou. 


Printer has 
a paper jam 
(Blocol de 
hdrtie tn 
impri mantO) 
sou 

The print 

carriage has 
stalled (Blocaj 
al carului de 
impri ma re] 


Exista un blocaj 
de hdrtie Tn 

impri mania sau s- 
Q blocot carul de 
in^nxare. 


Oprifi impn mania, DeUoccfi 
hdrtia si pomifi din nou 
imprimanla^ 


Printer is out 
of paper 
(Impri ma nto 
nu moi are 
hdrtie) 


Impri ma nta nu 
rroi are hdrtie. 


IncOrcati h6rHe Tn Tmpnmcrnia ^i 
opasaH butonul OK sau 
Continue de pe impri mania. 
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Mesaj 



Cauzd posfbild 



Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(Dimensiunea 
selecfatd 
pentru tipdrire 
este mai mare 
decat 

dimensiunea 
seledota 
pentru hdrHe) 



Dimensiunea 
penlru I [pari re 
este mai mare 
decdt 

dimonsiurtea de 
hdrtie. 



Aposafi butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) de pe camero 
pentnj a teveni h afi^jul Print 
Setup (Configurare tipdrire) 
^i seledofi o dimensrune pentru 
tiparrre care corespLFnde 
dimensiunii de harlie. Sau 
seledati o dimensrune moi 
mare de hdrtie $i inlroducefi 
hartie de dimensiuni nxii mari 
In imprimantif^. 



Selected 
paper size is 
too big for 
printer (Tipul 
de hdrtie 
selectat este 
prea mare 
pentru 
imprimanta) 

Borderless 
printing is 
only 

supported on 

photo paper. 
(Tiparireafara 
morgini poote 
fi realizota 
numai pe 
hdrtie foto) 



Dimonsiurtea de 
hdrtie seledota 
este mQi maie 
decdt 

dimensiunea 
maxima 
occepkita de 
imprimanta. 



Aposafi butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) de pe camera 
pentnj a reveni tn ofi^jul Print 
Setup (Configurare tipdrire) 

$i seledoti o dimensiurw de 

harfie acceptota de 
imprimanta. 



^i incercat sa 
tiporiti 

o fotografie fara 
margin! pe hdrtie 
simpla. 



Seleclali o dimensiune mai 
mica de tiparire sou asigurati- 
va ca Paper Type [Tip hdrtie) 
din afi^jul Print Setup 
(Configurare tiparire) nu este 
setof pe Photo (Foto) (apasa)i 
butonul Menu/OK (Meniu/ 
OK) de pe camera pentnj 
a reveni la afi^jul Print Setup 
(Configurare tipdrire) ^ setofi 
Paper Type [Tip hdrtie) pe 
Photo (Foto)). Intrcducefi hdrtie 
foto in imprimanta. 
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Mesaj 


Cauzd posibild 


Solutie 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer 
(Aceasta 
rmprimantfi nu 
accepta 
tipdrire fdrfi 
margini) 


Impnmanto nu 
occepta ti pari re 
^Gr6 margini. 


Apdsafi butonul Menu/OK 
(Meniu/OK) de pe camera 
pentru a reveni h afi^aiul Print 
Setup (Configurare tipdrire) 
$i sekdafi o dimensiune mai 
micd pentru tipf^rira 


PrinHng 
canceled 
(Tipdrire 
anulatd) 


Operofia de 
tip6rire a fost 
anulata. 


Apflsafi bufonul Menu/OK 

(Meniu/OK) de pe camera. 
Lansoti din nou cerer^ de 
tipQrine. 
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Mesaje de eroare pe calculator 


Mesaj 


CauzQ posibild 


Solutie 


Conn of Ccnnecf 
To Produd 
(Conedare la 
prod us 
imposibilQ) 


Ca leu btorul 
necesila fijiere de 
occes in memorie 
in timpul 
configurdrii HP 
Instant Share. 
Insa^ fie raemoria 
interna, fie, 6acn 
este deia instalat 
un card de 
memorie optional, 
cordul de 
memorie 
ooipot la 
cqxidkite 
fnoxinia sou qStq 
blocot. 


Daca memoria interna sou 
cardul de memorie optional 
suni ocupale la capodhibe 
maxima, Ironsferafi 
imaginile pe un calculator 
(consultali Transferoreo 
imaginilor pe un 
colculator la pogina 121) 
iar apoi ^terge)! imaginile 
de pe comerd pentru 
a elibera spajiu (consuEta)j^ 
^tergerela pagino 102)Jn 
cazultn care cardul de 
memorie este bloccd, 
deblooa|i-l prin trecerea 
ciapevei ae oiocaie oe pe 
cara fn pozi|ia Deblocat. 




Camera este 
oprila. 


Pomiti canwra. 




Camera nu 

funcfionea^a 
corespunzator. 


Incercoti $6 conedofi 
camera dired la 
0 imprimania HP 
PhotoSmart sou compalibilG 
PictBridge, ^i tiparifi o 
imagine. Astfel, puleti 
verifica dacd imaginea, 
cardul de memorie optional, 
conexiunea USB $1 cablul 
USB funcjioneozd 
corespunzoTor. 




Cablul nu esle 
conedaJ cored. 


Asigun3^-va dS oti conedat 
corespunzdtor cablul b 
calculator $i camera. 
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Mesaj 


Cauzd posibild 


Solufie 


Cannot Conned 
To Product 
(Conedore la 
prod us 
imposibilS) 
(continuare) 


Camera este 
selala la 
optiunea Dlgitol 
Camera 
(Camera 
digitals) din sub- 
nieniul USB 
Configuration 
(Configurore 
USB) a Setup 
Menu {Meniul 
Con(iguroiB), 
Tnsd calculatorul 
nu poate 
recunoajte 
camera ca o 
camera digitate. 


Schimbofi seiarea USB 
Configuration 
(Configurore USB} m Disk 
Drive (Unitote de disc) in 
codrul Setup Menu 
(Meniul Configurore). 
(Consultoji pogina 135.) 
Acesf lucru vo determina 
recunooslereo camerei de 
cofre calculator drepi olio 
unitote de disc, ostfel 1nc6t 
sa puleti copio cu u^urinfd 
fi^iene de imogini din 
camera pe hord-diseul 
calaikrtorufui. 




Camero este 
conedata la 
calculator printr- 
un hub USB, iar 
acesta nu este 
compatibil at 
camera. 


Conedofi camera dired lo 
portui USB ol cdcubbrului. 




Utilizali stajia de 
ondocare 
HP Phofosmart 
R-series ;i a)i ultot 
sd opdsoti butonul 
Save/Print 
( Solvate/ 
Tipdrire). 


Apasa)i bubnul Save/Print 
(Solvare/Tlpdrire) de pe 
sk^Q de andocore. 
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Mesaj 


Couzfi posibil6 


Solufie 


Con not Conned 
To Product 
(Conedare lo 
prod us 
imposibilS) 
(continuore) 


Cordul de 
memorie optional 
core este instalal, 
esle blocat. 


Trecefi clapeta de blocore 
0 coniiului de memorie in 
poztfia Doblocat. 


Conoxiunea USB 
oe^uot. 


Repomiti oilculatorul- 


Could Not Send 
To Service (Nu 
a putut ini(ializa 
servidul] 


Camera nu este 
conedala la 
Internet. 


Asigurafi-vd ca cakulalorul 
este conedat la Internet. 


Communication 
Problem 
(Problemo de 
comunicore] 


Alt software 
HP Instant Share 
ruleazc^ cu 
accesareesdusivfi 
pe cakulatorul 
dvs. 


Inchideti alte programe 
HP Instant Share. 
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Teste de autodiagnosticare a 
camerei 



In cozul Tn care consideroTi co oporalul esle defect sau 
funcfioneaza necorespunzalor, exista un program de 
diagnosticare (un set de unsprezece teste diferlte) pe care tl 
puteti rub pentru a tncerco sd determinafi proUema. 
Urmdtoarele elemente ale camerai sunt testate: blilzul, leduri, 
butoane, Vizualizareo live, culoarea de pe ofijojLFl acWv, 
Redarea Audio, Inregistrarea audio, cardul de memorie 
optional, $i memoria intemd- 

NOTA TestuI oste disponibil numoi tn limba englezd^ 

1 Opriti camera. 

2 Menfine}! apdsat butonul Blitz V de pe partea posterioora 
a cameret. 

3 Porniji camera, menfinand aposat tn acela^i timp butonul 
Blitz ^ de pe pariea dorsald a camerei. Pe afi$a[ul activ va 
apdrea titlul CAMERA SELF- DIAGNOSTICS 
(AUTODIAGNOSTICARE CAMERA) cu cufoarea albastrxS. 

4 Uimati instructiunile simple de pe afi^ajul activ pentru 

a efectuo sdul de tete. Unele teste vd vor anunfa rezultatul, 
rn timp ce olte teste vor determrno comera sa efectueze 
anumile operatii trebuie so verificati dacd acestea au fost 
efecluole core^punzator. Daca unul dintre teste e^eozd, 
notaji numele acestuia, pentru a-l putea comunica 
servrciului de asisten)fl tehnicfi HP. Finalizorea integrals 
o setulLri de teste dureaza cdteva minute. 

5 Pentru a parasi prognamul de diagnosticare, opriji pur ^i 
simplu camera. 



Capitolul 7: Depanare asisten^a tehnica 



173 



Metode de obtinere a asistenfei 
tehnice 

Aceasta sectiune confine informoti' privind osistenfa tehnica 
pentru camera digitold, inclusiv informatii despre site-ul de 
asistenfa, explica)ii referitoare b procesul de osistefit^ 
numere de lelefon pentru osistenfa. 

Site de accesibilitote HP Accessibility 

fersoanele cu handicap pot obfine asistenfa vizitand site-ul 
www,hp.com/hpinio/community/accessibility/prodserv. 

Site pentru i-iP Photosmart 

Vizitaji site-ul www. photosmart. hp. com sou www.hp.com/ 
photosmart pentnj a obfine urmdtoorele informafii: 

• Sfofurl privind utilizorea mai eficienta creative a comerei 

• Softwore ^i versiuni aduolizate ole driver-ului comerei 
digitaleHP 

• tnregistrarea produsului 

• Aboncrea la onunfun, versiuni octualizate pentru driver $i 

software, ^i olertdri pentru asistenfa 

Procesul de asistenfa tehnica 

Procesul de asistento HP funcfioneozfi cu eficienftS maxim5, 
dacd parcurgefi urmatoarele efape fn ordineo spedficatd: 

1 TrecettTn revisttSsecfiunea pentru depanare din ocest 
Annual ol ulilizotorului (consultafi Problams $1 solufii b 
pagina 147). 
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2 Pentru osistentfi, accesaji site-uf serviciulul pentru dienti HP 
Customer Suji^rt Center. Docfi ave(i acces b Internet, 
pirtefi obfine o mare varietote de informofii despre camera 
dvs. digitalo. Vizitafi site-ul HP de asistenid pentru produse, 
versiuni adualizate de drivere $i software, la odresa 
WWW. h p. CO m/su pport 

AsisTento pefitru dienfi este disponibild in urmotoorele 
iimbi: olandezfl, engleza, fronceza, germana, italiana, 
por1ughez5, spaniold, suedezd, chinezd tradifionald, 
chinezG simplIficoTd, japonezo, coreeond. (Informatlile 
de^Me asistenfo pentru Danemorco, Flnlonda Norvegla 
sunt disponi bile numai fn limba englezd.) 

3 Accesali asislenta online HP e-support. Docd avefi acces la 
internet, contactofi HP prin e-mail, navigand la; 
www.hp.com/support. Vefi primi rdspuns de b un 
reprezentanf al serviciului de asistentd pentru dion}) HP 
Customer Supporl. Asistenia prin e-mail este dispwiibite Tn 
toote limbile listote pe ocest site. 

4 Contadati deoler-ul HP local- In cazul tn core camera dvs- 
drgitold prezintd o problemd de hardware, adresafi-vd 
dealer-ului HP local, pentru rezolvareo ocesteia. Pe 
periooda de gorontie limitata a comerei digitaie, beneficiati 
de service gratuft. 

5 Pentru asistenfd telefonicd, contodati serviciul de asistenfd 
pentru dienfi HP Customer Core Center. Pentru o verifica 
detaliile $i condifiile pentru asistenfd teletonicd fn fera/ 
regiunea dvs., consultati urmdtonji site: www-hp.com/ 
support. Ca umiare a eforturibr permanente ab HP de 

a Tmbundtdti servidile de informare fi asistefifd telefonicd. 
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v6 recomandam so verificati cu regularitate site-ul HP 
pentru informatii noi privind fadlitd(ik de service $i livrare. 
Ddcd nu reujifi sfi 5olu}iorwfi problema utilizdnd opfiunile 
mentionate mol sus, contactati HP alunci cand va oflati tn 
tQ)Q cdcubtomlui $i a camerei digilde. Pentru un service 
mai rapid, flfi pregdtit fumizc^i urmdtoarelQ informotii: 

* NumtSnjI moddului de camera digitals (insoipfionat pe parted 
frontalis □ camerei} 

* Num6rul de sene al camerei digitate (inacripfionat pe paHea 
inferioarS a camerei) 

* Sislemul de aperaTs al calculatanjlui 

* Vcrsiunoa 6c software pcn^ru camera digitals (insoipfionattS pe 
eticlieta CD-uIul furnizat o dafa cu camera) 

* Mesafele afi^ote fn momenhjl survenirii problemei 

Condifiile acordorii osister^fei telefonice HP potfi modiikate 

fdra aviz preahbif. 

Asistenfo teleionico esfe groluilo de la data achizi}iei, pe toata 
periooda spedficotd, dacd nu se mefitioneazd altfel. 



Locafil 


Phone (Telefon) 
Perioodd de 
asistento 


Africa 


30 zile 


America [nWna 


1 an 


Asia Pacific 


1 an 


Canoda 


1 on 


Europe 


1 an 


OrientuI 

Mijiociu 


30 zile 


Sitjiele Unite 


1 an 
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Asistenfa telefonica m Statele Unite 

Asistenta este disponibild Tn cursul 51 dupG perioado de 
garanjie. 

Tn cursul perioadei de gaFan)ie, osistenta telefonicd se acordd 
grahjit. Apeloti (800) 474-6836. 

Asi^enfa telefonicfi Tn Statele Unite este disponfbild jn Englezd 
$i Spaniol<^, 24 de ore pe z\, 7 zile pe sdptomana [ziJele $1 
orele de cisisten}^ pot fi modificate fcSra preaviz). 

Dupo penoada de garanfie, apeloti (800) 474-6836. Tariful 
este de 25,00 USD per problema este Tncarcot pe cardul dvs, 
de credit. Daca corksiderofi cd produsul dvs. HP necesitd 
service, apelofi Centrul de osisten}a pentru clienfi HP Customer 
Support Center, care va stabili dacd service-ul este absoM 
necesor. 

Asistenta telefonica in Europe, 
OrientuI Miflociu $i Africa 

Numerele de telefbn politica servidulur de aslsten^d penfnj 

clienii HP Cusomer SLrpport se pot modifica. Pentru detofirle ji 
condifiile de acordare a asistenfei telefonice in [ara/regiunea 
dvs., vizitofi urmdtorul site: www.hp.com/support. 

Africa de Sud 086 000 1030 [Republica Africo de Sud) 
+27 11 2589301 (numar intemojional) 

Africa -Vest +351 2131763 SO 

(exclusiv tdri vorbitoore de limbd francezd) 

Algeria +213 61 56 45 43 

Arabia Saudita 800 897 1 444 (Tn tara, gratuit) 

Aush-io +43 1 86332 1000 

0810-001000 (Tntard) 
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Bahrain 800 171 (nafiorKil, gratuit) 

Belgio 070 300 005 [Ohndeza) 
070 300 004 (Franceza) 

Danemarca +45 70 202 845 

Egipt+20 02 532 5222 

Emiratftk Arab* Unit» 800 4520 (tn tora, ape! gratuit) 

Elvejia 0848 672 672 (Germonfl, Francezd, ItalianG— 

Lo orele de vorf 0,08 CHF/In afara orelor 
de vdrf 0,04 CHF) 

Federajia Rusd +7.095 7973520 (Moscova) 

+7812 3467997 (St. Pet^rdwrg) 

Finlanda +358 (0) 203 66 767 

Fronfa +33 (0) 892 69 60 22 [0,34 Euro/mrn.) 

Germania +49 (0)180 5652 180 (OJ 2 Euro/min.) 

Grecia +30.210 6073603 (numar internajional) 
801 n 22 55 47 (national) 
800 9 2649 (gratuit din Gpru pdna Tn Atera) 

Irlanda 1890 923.902 

Israel +972 (0] 9 830 4848 

Italia 848 800 871 

Luxemburg 900 40 006 (Franceza) 
90040 007 (Germana) 

Marea Britanie +44 (0) 870 01 0 4320 

Moroc+21222 404747 

Nigeria +2341 3204 999 
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Norvagia +47815 62 070 

Olanda 0900 2020 165 (OJO Euro/min.) 

Orientu! apropiat +971 4 366 2020 (numar international) 

Polonia +48 22 5666 00 

Portugalia 808 201 492 

Republica Ceha +420 261307310 

Romania +40 (21)315 4442 

Slovacia +421 2 50222444 

Spania 902 010059 

Suedia+46(0) 771204765 

Tunisia +216 71 8912 22 

Turcia +90216579 71 71 

Ucraina +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 

Ungaria +36 1 382 1111 

Asistenfa telefonica m alte parfl ale 
lumii 

Numerele de telefon si polilica servldului de osislenfo penTru 
dienfi HP Cusomer Supporl se pol modifica. Penfru detaliile ^i 
condifiite de acordare a asislenfei lelefonice in fara/regiunea 
dvs., viziloti urmoforul sile: www.hp.com/support. 

Argentina (54) 1 1 -4778-8380 or 0-8 1 0-555-5520 

Australia +61 (3) 8877 8000 sou local (03) 8877 8000 

Brazilia 0800-157751 sou (1 1)3747-7799 
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Canada 1-800-474 6836 

(905-206-4663 din interiorul zonei 
Mississauga) 

Chile 800-360-999 

China 4^ (21) 3881 4518 

Columbia 01-800-011-4726 

Costa Rica 0-800-01 1-0524 

Guatemala 1800-999 5105 

Hong Kong SAR +852 2802 4098 

India 1 600 447737 

Indonezia +62 (21)350 3408 

Jamaica 0-800-71 12884 

Japonia 0570 000 51 1 (Japonia - interior) 
+81 3 3335 9800 tJaponia - escterior) 

Korea, Republica -t62 1588-3003 

Malaezia 1 800 805 405 

Mexic 01-800-4726684 sou (55)5258-9922 

Noua Zeelandd +64 (9) 356 6640 

Ponama OOV80071 1 2884 

Peru 0 -800 -101 11 

Filipine +63 (2) 867 3551 

Republrca Dominicana 1-800-7112884 

Singapore +65 6272 5300 

Taiwan +^86 0 800 010055 
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Tliailanda -hS6 (0) Z353 9000 
Trinidad & Tobago 1-800-7112884 
Statele Unire +1 (800} 474-6836 
Venezuela 01-800-4746.8368 
Vietnam -hS4 (0) 8 823 4530 
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Anexa A: 

Intretinerea bateriilor 



Camera dvs- utilizeczd un acijmulator litiu ion HP PhotoSmart 
R07 pentru camere HP PhotoSmart R-series (LI 81 2A) sou 
o baterie normalfl Duracell CP! . Pentru rezullale opMme, 
utilizafi numai acumulatori llliu ion marca HP sou baterii 
rKxmole litiu de calitate superioara. 

Aspecte primordiale cu privtre 
la baterii 

• AcLFmulalorii noi suni llvrati numai portlol incarcati. 
Acumulotorii litiu ion trebuie sa fie incarcat> complet, 
Tnaintea primei utiliz5ri sou deed nu an fost utiliza}i de dou5 
luni sou mat mult. 

• Dac<^ nu intenfionati sfi utilizafi camera pentru o perioadd 
mai lurtgd de timp [mai muh de doud lunr], HP recomand<^ 

so scoatefi baterio, tn cazul tn care nu utilizafi un 
acumulator $i lasoji camera andocota sou cor>ectata la 
adaptorulCAHP 

• Cdnd introduceli balerio in camera, osigurafi-va ca afi 
orientat bateria conform descrierilor din comportimentui 
pentru baterii. Doco bateria nu este introduso corect, u^i)a 
compartimentului s-ar putea Tnchide, Tnsd camera nu va 
functiona. 
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• Putefi observa cd uneori indiccitorul de nivel al bateriilor vor 
vona pentru aceoo^ boterie, Acesf iucru se ore be, datorita 
faptului cb unele moduri de operare, precum Vrzudizare 
Live 5o\j mreglstrare video, consuma mal mulla energie 
decQt alte moduri. Acest lucru va face cq indicatorul de nivel 
d baterfilor sd indice un nivel mal scdzuf, intrucdtdurofa de 
functionare a bateriilor este mai scurtQ fn acest mod. La 
comutarec la un mod oi consum redus de energie, cum ar fi 
modul Redare, indicatonji de nfvel al baterfilor poate afi^ 
un nivel mai ridicat, indic6nd o durata de Funcfionare mai 
more a bateriei doco ramdnefi m acel mod. 

Prelungirea duratei de viafd 
a bateriilor 

Aid gasiji nijte staturi pentru prelungirea duroJei de 
functionare o boteriei: 

• Opriti oFi^ajul adiv si ulilizofi fn schimb vizorul optic pentru 
Q Incodra folografiile dipurile video. Opri)i afi|ajul adiv 
ori de cote ori este posibil. 

• AAodificafr Live View at Power On (Vizualizare live la 
pornire) din codrul Setup Menu (Meniul Configurare) la 
Live View Off (Vizualizare live dezactivatd), astfel incdt 
camena sfl nu pomeascd Tn modul Vizualizare live 
(consultoti Vizualizare live la pornire b pagina 132). 

• Modifica)! setarea Display Brightness [Afi^are 
luminozitate) din Setup Menu (Meniul Configurare) b 
Low (Scazut), astfel incot ofi^ojul adiv sd consume mai 
pufina energie decatfn modul Vizualizare live [consultoti 
Afi^are Luminozitate la pagina 130). 
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• Reducefi la minim utilizarea blitzului, configurand camera 
pe Blitz automat, in loc de Blitz activat [consultati Setarea 
blitzuluf la pagina 49). 

• Utilizati tranfocQFoa opticd numai dacd este necesar, pentru 
o reduce la minim mijcorea obiectivulut (consultofi 
Transfocare optica la pagina 47). 

• Reducefi b minim numdrul de pomiri/opriri. Dac5 ^ma)i 
un ffux de fofografiere de peste o imogine la cinci minute, 
iasafi camera pornita $i cu aii^jui octiv oprit, in loc sfl 

o tr^hidefi dupd fiecare fotografie. Astfel, vefi reduce b 
minim numarul de curse ale obiectivului. 

• Utilizafi un adaptor CA HP sau stat'o de andocore HP 
PhotoSmart R-series, tn cozul fn care camera vo fi pomitd 
o perioadd mai mare de timp, precum b transferarea 
imaginilor pe calculator sau la tiparrra. 

Masuri de siguranta la utilizarea 
bateriilor litiu ion 

• Nu oruncafi bateria in foe $i nu o incalzi)i. 

• Nu conedafi boma pozitivd $i cea rtegativd a boteriei una 
c\j cealalta cu nid un fel de c^ect metalic (cum ar fi de 
exemplu o sdrmc^). 

• Nu transportofi sau depozitafi boteria oldturi de mor^ede, 
fanturi, agrafe sou olte obiecte metolice. A^ezareo unei 
baterii litiu ion aldturi de monede este foorte perkulos 
pentru utilizotor! Pentru a evita rdnirsa, nu a^zafi boteria 
Tntr-un buzunar plin cu monede. 

• Nu stropungeti bateria cu unghiile, nu o loviti cu cioconul, 
nu colcoti pe eo, in generol nu o supuneti impocturilor sou 
^ocurilor putemica 
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• Nu suda)! direct pe boterie. 

• Nu expuneli bateria b apa curgoloare sau opt sdratd, $i 
nu permileti incdl^ireo balertel. 

• Nu dezcisambbti sau modificciti boterfa. Bateria confine 
masuri de sigurcnlo dispozitive de protecjie care, docd 
sunt avariate, pot face ca bateria sa se JrKdlzeoscfl, sG 
explodeze sou sa ia foe. 

• Oprifi imediat utilizareo beteriel, daca, m timpul utilizdrii, 
tncdrcdrii sou depozitarii acesteio, bateria emite un miros 
anormol, se frK:dlze$te excesiv (este Tnsd normal ca bateria 
s5 fie colda), f$i modifica culoarea sou forme, sau nu are 
o aparitie anormola din orice alt punct de vedere. 

• In CQzul m core bateria curge iar substanja intra m ocliii 
cuiva, nu frecoti ochiul. Odtifi bine oj op6 $i apelati imediat 
la osisfenta medicafa. Daca nu este ^ratatfi, substanfa scursfl 
din boterie poote produce rani la ocKi. 
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Performanta pentru fiecare rip 
de baterie ' 

In urmotorul tobel este prezenlal comportomentul m diferite 
situatii q ocumulotorilor litiu Ion HP Pholosmart R07 
a bateriilor normale Dtjracell CP1 . 



Cel mai economic (peste 30 de totogroni 
lurtQr) 


Optim 


SotistecOtor 


Cel mai economic (sub 30 de fotografii 

lunor) 


Optim 


Opiim 


Utilizare frecventa a blilz-uiui, 
fotoarafiefe franontd 


Optim 


Sotisfacator 


Utilizo re frecventa a modLrlui Video 


Optim 


SotistecOtor 


Utilizare trecvenJa a njncjiei Viiualizare 
live 


Optim 


SatistecStor 


Durata totafa de functionore a baleriibr 


Uptim 


Uplim 


Temperature sc^zutS/Utilizare pe Nmp 
de iamfl 


SatisftScator 


Optim 


Utilizare ocazionald (fdrd stajte de 
andocare) 




OpIim 


Utilizare ocazionalo (cu statie de 
andocare] 


Optim 


OpIim 


Economisire boter ie (pentru depozitare 
pe tennen lung) 


NesaHsfac6tor 


OpIim 


Opfiune de retnctSrcare a boteriibr 





Anexa A: jnfre|jnerea bareriiior 



187 



Numar de fotografii per tip de 
baterie 



In urmatorul tabel este prezentat numaru! minim, maxim §i 
mediu de fotografii care pot fi reolizate prin utilizareo 
GOimulalorilor litiu ion HP Photosmart R07 $i o bateriibr 
rrarmale Durocell CPl . 



Baterie lip 


NumGr 
minim de 
fotografii 


Numdr 
maxim de 
fotografii 


Numdr 
aproximativ de 

fotogroffi la 
irtilizare norma Id 


Litiu ion 


115 


260 


200 


CPl 


90 


190 


130 



NOTA DacQ ulifizali o balerre normala CPl, puteti reallzo 
mai multe fotografii dupd dezacMvarea Vizualizarii Live, 
decdt oi un acumulator Litiu- Ion. 



In tabelul de mei sus, luofi aminte cd: 

• Numdnjl minim de fotogrofii este obtinut din i^tilizarea 
tndelungato a modurilor Vizualizare live (30 secunde per 
fotogrofie) Redare (15 secunde per fotografre), ^i cu Blilz 
activat. Transfocareo opticfl (ambele direcfii] este utilizatfi 
la 75% din fotografii. Per seslune, sunt reolizate patru 
fotografii cu eel pufin 5 minute pauzd Tntre sesiuni, 

• Num5rul maxim de fotografii este obfinut din utiEizarea 
minimd a modurilor Vizuaflzare Tive (10 secunde pentru 
25% din fotogrofii) si f?edare (4 secunde per fotogrofie). 
Blilzul este i;tilizQt la 25% din fotografii, iar transfocorea 
optico (in ambele direciri) este utilizato la 25% din 
fotografii. Per sesiune, sunt reolizate patru fotografii cu eel 
pufin 5 minute pouzfi fntre sesiuni. 
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• Numarul mediu de fotografii esle obfinut prin utilizareo 
modului Vizualizare live Mmp de 1 5 secunde pentfu 50% 
din lotografii, a modului Redare limp de 8 secunde per 
fotografie. Blitzul este ulilizat b 50?^ din folografii, iar 
fransfocarea opiica (in ambele direc|ii) este ulilizala b 50% 
din btografii. Per sesiune, sunt realizote polru fotografii cu 
eel puHn 5 minute pauza intre sesiuni. 

Indicator pentru nivelul 
bateriilor 

Urmatoarele niveluri pentru baterii pot fi prezentate in afi^ajul 
de stare, in afi^jul Vizualizare live, in afi^ajul Redare ?i b 
conedarea camerei b un calculator sau la o imprimanta. 



Pictoara ma 






Bateria mai ore 65-100% din energie. 


11^ 


Bateria mai are 35-65% din energie. 




Bateria mai are 1 U-3b% din energie. 




Bateria mai are sub 1 07o din energie. Camera se 
va opri in curand. Vizualizqrea live este 
dezoctivata (consultafi NOTA de mai jos). 


CZI 

Into rmi tent 


Bateriile s-au epuizat. Comera se va opri. 




Camera este tundioneaza cu olimentare CA 
(cu o baterie nonnala sou fard boterie). 


Indicator 
animat de 
umplere 
□ bateriei 


Camen^ este alimentotd CA ^[ Incarcd bateria. 




Camera a Tndieiat cu succes incdrcarea bateriei $i 
este alimentotd CA. 
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NOTA DacQ utilizafi bateria normalQ CP1, putefi realiza mai 
muite fotografii dup<^ dezactivarea Vizualizdrii Live, 
dec^ oi un aciimulator Litiu-lon. 

NOTA Dupa cateva minute de utilizare, indkatoml bateriei 
afi^eazQ foarle exact n'rvelul acesteia. La oprirea camerei, 
baterio i^r revine \q repomirea camerei, afi^[ul inifial 
al bateriei s-or puteo so nu fie lo fel de exad ca eel obfinirt 
dupa cateva minute de utilizore. 

NOTA Cand scoateti bateriile din camera, setarile pentru 
data $i or5 sunt pastrate o perioadd de aprcocimativ 
10 minute. In cozui Tn care boteriile sunt scoase mai mult 
de 10 minute, ceasul va ft setot la data ^1 ora ultimei 

utilizari a camerei. Este posibil so vi se 5olici1e 
actualizareo datei ^\ a orei otunci cdnd repomiti camera. 

Reincarcarea bateriei litlu ion 

Acumulatorul litiu ion HP PhotoSmart R07 poote fi refncdrcot fn 
camerd, atunci cdnd camera este conecfotd la adaptorul CA 
HP sou b statia de ondocore optionold HP Photosmart R-series. 
De osemeneo, acumulotorul litiu ion poote fi reTncorcat cu 
mcarcatorul rapid HP Photosmart sou in slotui liber pentru 
baterie al stofiei de andocoie HP Photosmart R-series. 
Consultofi secfiunea Anaxa B: Achizi^ionaraa accftsoriilor 
pentru camerfi lo pagina 195, 

Atunci cand adoptorul CA HP este utilizot pentru a incarca 
boterio iar camenj este oprita, ledul Alimentare/Memorie de 
pe porteo dorsob o comerei se va aprirnJe intermitentln timpul 
fncdrcdrii. Docd utilize}! stofia de andocare, ledul stafiei va 
lumina intermitent. Dac5 utilizafi tncdrcdtorul rapid, ledul de 
pe tncdrcdtorul rapid va lumina galben. 
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Urmfitorul tabel prezinta durcita medie de reincarcare a unei 
baterii complet descflrcate, Tn functie de locajio b care este 
alimentatd baterio- De asemofiea, tabelul mentioneazd 
simbolul afi^t ^n fimp ce bateria esle frkci^rcat^. 



Locafia de 
Tncdrcare a 


medie de 
TnctSrcare 


Semnal la flnalizarea 
fncdrctiril ^ 


n-4nrttrtnil PA MP 

conedol, sau in 
timp ce camera se 
afld Tn stotia da 
andocare 


5-7 ore 


ledul Alimentare/Memorie 

fn /~mvkArai f em i loni i1 
Ul Uulllclcl laUU KAJUl 

Alimenlare al stofiei de 
andocore) nu mai lumlneoza 
intennitent, ci continue. In 
ofi^iul odiv al comerei, 
indictdonjl de nrvel al 
bateriei comula la IS3. 


In loca|ia baferiei 

dinstafiade 

andocare 


2,5-3,5 ore 


Ledul de baterie de lezerva 
a stafiei de andocare nu mai 
lumineozd intermifent, d 
con*inuLi. 


In TncarcalonjI 
rapid HP 


1-2 ore 


Ledul incarcotorului rapid 

lumineaza verde 



Daca nu ulilizafi camera imediol dupd ce o\\ incarcot baterio, 
vfi recomanddm \6sa]\ camera Tn stofia de andocare sou 

conectato fo adoptorul CA HP. Comero vo incdrca periodic 
boleria pentru a focilifa disponibilitaiea comerei de a ti 
utilizotd fn orice moment 

De refinirtTn cazul utilizdrii bateriei litiu ion: 

• La prima irtilizare a unei baterii litiu ion, osiguroti-vd c5 a|i 
Tnc5rcat-o complet, fnointe de o o utilize in camera, 

• O baterie litiu ion de descarcd de la sine dac5 nu este 
utilizatd; indiferent dacd este sou nu instalatd tn camer5. 
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Daca nu aji utilizato baterie litiu ion penfru mai mult de 
douQ ivni, retncdrcafi-o fnainte de a o utilizo din nou- Chiar 
dacd nu utilizafi bateria, ^te necomarKlabil s6 o fncdrca)! 
o dalQ Id ^ase luni pona lo maxim un an, pentm a-i 
prelungi durata de vioja. 

• Performanfele aojmiilatorilor, inclusiv a celor litiu ion, se 
degradeazd fn timp, fn special daca sunt depozitate §\ 
utilizate la temperoturi fnolte^ Dacd durata de funcfionare 
a batenei devine inacceptabtl de scurt6 de-a lungul 
timpului, inlocuili baleria cu o baterie litiu ion HP 
PhotoSmart R07 pentru camere digitole de tip HP 
PhotoSmart R-series (L 1 8 1 2A) . 

• Comera, stafia de andocare sou tncGrcdtomI rapid se pot 
Tncoizi Tn tlmpul fLFnclionorli ^i a Tnc<Srcflrii unei baterii litiu 
ion. Acest lucru este normal. 

• O baterie litiu ion poote fi Idsotd Tn camer5, Tn stafia de 
ondocare sau in rncarcatorul napid pentru orice perioodo m 
timp, faro a dauno boteriei, camerei, stofiei de ondocare 
sou Tncdrcfitorului rapid. Depozjtati bateriile Tncdrcate 
Tntotdeauna tntr-un loc rdcoros. 

Masuri de siguranta pentru 
reincarcarea bateriilor litiu ion 

• Nu incorcQti baterii normaie sou orice alt tip de boterii in 
camerd, Tn stafia de andocare sou fn Tncdrcdtorul rapid. 

• Introducefi bateria litiu ion in modul cored in camerd, Tn 
stotia de andocare sau in incdrcatorul ropid. 

• Utilizati camera, stQ)ia de andocare sou incorcatorul rapid 
b o locafie uscata. 
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• Nu mcorcQti boterla litiu Ion Iq o lcx:a)i@ cdlduroasd, cum ar 
fi sub razele soarelui sau lango foe. 

• C^nd refnc<^rcQti baterla litiu ion, ^u acoperi|i in nicl un tel 
camera, stofia de orKfocare sou TrKfircfltonjI rapid. 

• Nu utilizatr camera, stafio de ondocore sau mcarcdtorul 
rapid dacd bateiia litiu ion pare sa iie deteriorata in vre-un 
fel. 

• Nu dezasomblafi camera stajia de andocare sau 
incarcatorul rapid. 

• Deconectafi adoptorul CA HP sau Tncarcdtorul rapid de la 
prizo de alimenlare, fnainte de a oir^ta adoptonjl sau 

tncarcdtorul rapid. 

• Dupa uliiizare indelungata, bateria litiu ion ar putea sa 
Tnceapd sd se umfle^ Daci^ fncepe s^ fre dificil s£^ rntroducefi 
sau sd extrogeH baterio din camera, din stalio de andocare 
sau din tncaicdtonjl rapid, opri)i utilizarea bateriei $i 
Tnlocuifi-o cu una noufl. Vfl rugflm sd recilofi boteria veche. 

Intreruperea functionarii pentru 
conservarea energiei 

Pentru a reduce consumul de energie, afi^jul adiv se va 
tnchide automat Tn cazul Tn care nu este apdsat nici un buton 
timp de 60 de secunde, iar camera se opre^te dupd 5 minute. 
Aceastd stare de inadivitate a camerei poate fi Tntreruptd prin 
opdsareo oricarui buton. in cazul in care nu este apdsat nici un 
buton Tn timpul stGrii de inactrvitote, camera se va opri dupd 
alte 5 minute, dacd nu este coneclatd la un calojlator, 
a imprimantd sau la adaptorul CA HP. 
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Anexa B: 
Achizitionarea 
accesoriilor pentru 
camera 

Puteji adiizifk>na occesorii suplimwitare pentru camera dvs. 

Pantru infQrma)ii legate de HP R707 $i a accesoriilor 
compatiblle, occesafi www.hp.com [pe plan mondiol} 

Penfru informajii despre locafiile de unde puteti adiizifiona 
accesorii, accesa}! www, hp.com/flur/hpoptions (numor 
pentru Europa) 

Cateva accesorii disponibile pentru aceastd camerd digital^: 

• Sta(ia de andocare HP 

PhotoSmart R-series-C8887A 

!ncdn:ati bateria camera 51 
o boterie suplimentaro In 
compariimentui speciol de 
Tncdrcare, astfd fncat camera 56 fie 
Tn pemian^Jd pregatita de furkctionare. Transfen^)! 
fotografiile cu u^urinta pe calculaforul dvs., trimiteti 
fotografii prin e-mail, utifizond Tehnologio HP Instant 
Share, sou tiparifi fotografii la apasorea unui buton. 
Conectofi'Va la televizor $1 vizuoliza}! diapanorame 
fotografice, utilizdnd telecomando. 
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Indude o sfatie de andocare cu compartiment suplimenkir 
pentrv Tncdrcareo bateriei litiu ion, o telecomondd, un 
□aimulotor litiu ion HP PhotoSmart R07, un cablu oudto/ 
video, un coblu USB, §i un adaptor CA HP (numai pentnj 
America de Nord). 

• Kit de remcarcare rapida HP Photosmart Quick 
Recharge pentru camerele HP Photosmart R-series — 

L1810A (nedisponibil in Americo Lotrna) 

Incarcore rapidd a acumulctorului litiu ion, pius o protecfie 
pentru camera HP Photosmart R-senes- Include tot ce 

necesitafi pentru a putea utiliza toate facilitajile camerei dvs. 
atunci cand nu suntefi acosa^ Un incarcator, o cutie pentru 
camero, o geonta de cdldtorie un acumulotor litiu ion 
HP Photosmart ROZ 

• Acumulator HP Litiu-lon Photosmart R07 pentru camera 
HP Photosmart R-saries-L1 81 2A 

Bateria de capacitate mare poate fi reincdrcotd de sute de 
ori. 

• Adaptor CA HP Photosmart 3,3V AC pentru camere 
HP Photosmart R-series— CS91 2B (nedisponibil in 
America Latin<)) 

Acesta este singurul Hp de adaptor acceptot pentru 
utilizarea oj camere R-series. 
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• Carduri de memorie P Photosmart SD (Pentru informajii 
importonte referitoare b tipurile acceptate de carduri de 
momorio, consultafi Stocare la pagina 201 

* Card de memorie HP Photo^art 1 28 MB SD— C8897A 

* Card de memorie HP PhotoSmart 256 MB SD—L1 81 3A 

* CarddememorieHPPhotosmart512MBSD— L1814A 

NOTA: Cordurile de memorie HP nu sunt disponi bile 
fn Asia Pacific America Latinfl. 

• Ciftie premium HP PhotoSmart pentru comers HP 
PhotoSmart R-series— L181 1 A 

Proteioti camero HP Photosmart R-series cu aceastd cutie de 
piele impregnate. Creeata pentru a se potrivi camerelor 
digitale HP, cutia oferd un comportiment de depozitore 
pentru carduri de mmiorie, baterii suplimentare $i oltele. 

• www.casesonhnexom— Consul to [i 
www.casesonhne,com penfru a va conligura propria cutie 
care s6 se potriveasca cu camera dvs. HP PhotoSmart 
R-serres. AlegeH sMiul, moteriolul $i culoarea pentru cutia 
camerei dumneavoastrfi. 
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Anexa C: 
Specificatii 







Rezolutie 


Fotogrofii: 

• numor total pixeii - 5,36 MP (2690 x 1994) 

• numQrefechvpixeli-5J4MP (26l2x 1968) 

Clipuri video: 

• numCirtotai pixel! -320 x 240 


Senzor 


CCD diagonal 9,075 mm 


Addndme de 
culoare 


36bi)i(12bitipe3culori) 


Obiectiv 


Distant^ focala: 

• Panoramic — 8 mm 

1 SlfiODISCFr i** TTI m 

• 35 mm^ oproximativ echlvaient cii 
39 mm - 1 17 mm 

uiuiJuQina' 

• Panoramic- debf/2,8iaf/4,8 

• Tefeobiecliv-deiaf/4,9ia 1/8,4 


Filet obiediv 


Nuexisto 


Vizor 


Vizor de tip Iransfocare imagine opiicd reala, 
mdrire 3x, fara reglarea dioplriei 


Tronsfocore 


Tn3ns(ocare 3x opti^ 8x digital 
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Caraderisticd 


Deso-iere 


Focalizare 


Normal (predefinit): 

• Panoramic— de la 500 mm la infinit 

• Teleobiediv—cfe la 700 mm la infinit 

Macro: 

• Panoramic — de la 140 mm lo 900 mm 

• Teleobiediv— dc b 500 mm la 1,000 mm 

• Setfiri pentru bcalizare: Normol Focu* 

(Focafiiars Normal) (predefinit). Macro, Infinity 
(Infinil), MonunI Focus (Focalizare mar^ualfi) 


Timp de 
expunere 


de b 1 /2000 la 1 6 secunde 


Ststem de 
montare pe 
Irepied 


Da 


Blitz 

fncorporat 


Da, durotd tipic^ de retncorcare de 6 seojnde 


Raza de 
octiune 
Q blitzului 


Transfocare 

PoziHe ISO 100 ISO 200 ISO400 
ftirMromic 2,7 m 4,0 m 6 m 

Tdeobiediv 1,5 m 2,5 m 3,25 m 


Blitz tt(tem 




Setari blitz 


Flash Off (Blitz dezacTivat), Auto Flash (Blitz 
automat) [predefinit), Red-Eye (Ochl ro^ii), 
Flash On (Blitz octivot), Nigh [Noaptej 


Afi^l octiv 


Ecran color de 1,5 inci, 1 19548 pixeli, cu 
malrice adiva TFT l£D pe fond iluminat 
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CaracferisMcd 


Descriere 


Stocare 


• 32 MB metnorie interna blifz, cm aproxitnotiv 
27 MB penfru stocareo imaginilor 

• S\o\ pencil card de memorie 

• Aceasto camefo accep^a cardurile de tnemorie 
Secure Digital (SD) ji MulMMedioCard^'^ (MMC) 
de B MB ji mai mori. Numaicordurile MMC 
cards care au lost verificate in comformitote cu 
specificQ[iile MultiMediaCand sunf occep^ate. 
Cordurile de tnemorie compatibile MMC au 
^iglci IIIIIIIM' MultiMediaCand inscripfionara pe 
card sau pe cuMe. 

• Se recomonda uHlizarea canduribr SD, deoarece 
acestea sunf mai rapide la dMrea $i scherea 
datelor decat cardurile MMC. 

• Camera poate accepta carduri de inemorie de 
pano la 2 GB, de^i HP a testat numoi pano la 
512 MB. Cardurile mai mari de 2 GB nu vor 
functiona. Un card de capacitate mare nu 
afecteazQ performan[els camerei, dar un numar 
mare de ti^iere [pesfe 300) oFedeoza durata de 
pom ire o ca mere L 

• Numarul de imagini care pot fi salvote in 
memorie depinde de setahle penfru Calitcite 
Imagine (consultafi secfiuneo Capacitated de 
memorare la pogino 207). 
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Caractoristicd 


Desai«r9 


Opfiuni de 
captare 
a imaginii 


• Slilf (Folografie) (prestabilit) 

• Self-Timer (Temporizator)— foJografia sou 
dipul video e$\G fiealizat cu o fntdrziena de 
10 secunde 

• Sslf-Timar- 2 shoh (T«mporizator- 

2 lotografii)— fotogrofia este realizaKi cu 
10 aeojndefn^drziere^ opoi este realizoHS 
0 a doua folografie dupo 3 secunde. 
Clip Video singular realizo^ cu o inarziere do 
1 0 sec jnde. 

• BursI [Seriej— camera realizeozfl 3 lotografii lo 
r&nd Iq vileza moKitnS disponibilt), pdntS la 
LPmplerra butier-ului 

• Vidio— 15 cadre pe secunda (inclusivaunet), 
pano cdnd camera ramane fdro memorie 


Capture 
audio 


• Still pictures (Fotografii)— Pot fi InregisJrde 
mawm 60 de secunde 

• Burst (Seric)— captura audio nu este disponibild 

• Video clips (Clipuri video)— sunelul este 
Tnregstrat automol 


Moduri do 
dxpunera 


Auto (Automat) (prestabilit). Action [Mi^aro), 
Landscape (Peisaj), Portrait (Portrot), Beach/ 
Snow (Plaja/Zapadd), Sunset (Amurg), 
Aperture Priority (Prioritate de dialragmfl), 
Panorama (Panoramic), Docunwnt 
(Document), My Mode (Mod preferat) 
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Caraderisticd 


Desqiera 

f -Tl ■ — 


Setdri pentru 

Image 

Quality 

(Calltatea 

imagmii) 


• 5MP **• 

• 5MP ** (prwtabilit) 

• 3MP ** 

• IMP ** 

• VGA *• 

• Sctaro pcnJru Calitate preferatS a imaginii 

(Rczolulic 51 compresie) 


Selare pentru 
Exposure 
Compensation 
(Compensare 
a expunerii) 


Auto (Aulomal) (prestabilit) Poote fi setata 
manual de la -3,0 la +3,0 £V (valoarea 
expunerii). In intervale de 1/3 EV. 


Setari pentru 
nivelul 
tonurilor de 
alb 


Auto (Automat) (presto bi lit], Sun (Soare), Shade 
(Umbra), Tungsten (llumlnare de interior), 
Fluorescent, Monual 


Sefdrl pentru 
AE Metering 
(Mdsurarea 
automata 
a expunerii) 


Average (Mediu), Center-Weighted [Central- 
ponderat) (prestabilit). Spot (Punctud) 


Setari pentru 
ISO Speed 
(Sensibilitatea 
viiluala ISO) 


Auto (Automat) (preslabilit), 1 00, 200, 400 


Setare pentru 

Adaptive 

Lighting 

(Luminozitate 

autoreglabila) 


Off (dezadivot) (preshAilit), Lw(Scdzut), High 
(Ridicat) 
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Caractoristicd 


Deso-iere 


Setari pentru 
culoare 


Full Color (Integral color) (prestabilit), Blad:& 
White (Alb-negnj), Sepia 


Setdrl pentru 
Satifrarion 
(Nivelul de 
saturofio) 


kM[Sdiz\Jtl Medium (Mediu) ^nestabilit). High 
(Rtdicot) 


Setdrl pentru 
Sharpness 

(Nivelul de 
clarilate) 


Uav (Scazut), Medium (Mediu) ^Mestabiiit), High 
(Ridicot) 


Setari pentru 
nivelul de 
contrast 


ij:>v(Scazut), Medium (Mediu) ^nestabilit). High 
(Ridicot) 


Setari pentru 
AE Bracketing 
{Potografiere 
repetata AE) 


Off (Dezadirat) (pieshAilit), -/-K),3 EV, -/■+07 
EV,-/+1,0EV 


Setari pentru 
Dote & Time 
Imprint 
(im prima re 
Data fi oro] 


Off (Dezadivut) (prestabilit). Date Only (Numai 
data). Date & Time (Dcria $i ora) 


Marireld 
redare 


M5re^ 0 fotografie de nxudm 140deori pe 
ofi^jul adiv 


Iwmat 
compresie 


• JPEG {EXIF) pentru fotografii 

• MPEG1 pentru dipuri video 
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Caractoristicd 


Descrlere 


InterFete 


• FijQ Mmi-AB USB; pcrmito conexiune USB (A la 
Mini-B) cu un calcubtor sou mnexiune USB 
(Mini-A b B} cu anumite imprimante (once 
imprimanra HP Photostnart sau orice imprirrKinrQ 
compoKbilfi Pidfiridge) 

• IntrareCC 3,3 Vcc@ 2000mA 

• StatiedeandocareHPPhofcMmartR-sories 


Senzor de 

orientare 


Da 


Standarde 


• Transfer PTP (15740) 

• Transfer MSOC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEGl 

• DPOF LI 

• EXIFZ2 

• DCF 1 .0 

• PidBridgel,0 

• USBZO 
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Caractoristicd 


Descriere 


AlimentaiB 


Alimentare obi^nuila: 2,3 Wall (cu ecran ICD 
pomitj. EneJ^ie maxima uhlizafa 4 Wati. 

Sursele de dimentore indifd: 

• Fie un acumulcitor litiu ion HP Phoiosmart R07 
penhv camere HP Photosmart R-seriea [11 81 2^, 
sau o boterie normalt^ DurcKell CP1 . 

Aajmufotorul poalc fi rcincorcol m camera, 
utilizand odoptorul CA HP sou o static dc 
andocore optic^alo HP Photosmart R-series. 

• Adaptor CA HP (3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 Wj 

• Stofie deorxlocoreopfionola HP PhotoSmart 

Relnc^rcore tn earner^, utilizand odaptonjl 
CA HP sou statki de ondocare opfLonala 
HP Ptxitosmart R-serie: durotd medie de 
tncarcare 5-7 ore. 


Dimensluni 


Dimensiuni afunci cdnd comero esta opritd $i 
obiecfivul retms: 

98,5 mm (lungime} pe 35,3 mm (lafime) pe 60 
mm (fnalfime) 


Greutate 


1 80 de grame fara baterii 


Interval de 
temperature 


La furbcfionare: 

de lo 0 lo 50° C lo 
15-85%umiditate relaHvo 

La depozilare: 

deh -30 la -65^ CJa 

1 5 - 90% umidltale relativa 


Garan|ie 


Garanfie limitata perdru 1 an blocatd de 
servidul pentnj dien)i HP Customer Sup^xot 
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Capacitatea de memorare 

UrmOtoojl tabel confine o listd cu num^rul aproximaliv 
mdrimea medie a fotografiilor cara pot fi stocate memorio 
intern^ a camerei, ofunci cdnd aceasta este fixate pe alta 
setori de Calitate a Imaginii disponibiletn Meniul Caphjrfi. 

NOTA Nu tntreaga memorie interno de 32 MB esle 

disponibilo penlru sl^ocareo imaginilor deoarece aceosfo 
este fobsitd pentru operofiile interne ale comerel. De 
asemenea, dimensiunile elective ale fi^ierelor $i numdrul 
de fbtografii core pot fi stocote Tn memoria intemQ 
o comerei sau pe un card de memorie optional diferd tn 
fundie de confinuful fiecorei imagini. 



5MP — 


10 imagini (a cate 2,5 MB) 


SMPur* (prestabilit) 


21 inxigini (a cOte 1,25 MB) 


3MP** 


33 imagini (o cdte 800 KB) 


IMP ** 


53 imogini [o cole 500 KB) 


VGA ** 


176 imagini (o cdle 150 KB) 
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Anexa D: 

Informatii referitoare la 
garantie 

Certificat de garantie cu 
raspundere limitata 
Hewlett-Packard 

Camera digitals HP photosmort R707 cu HP Instant Share este 
livratd cu un an de garanfie cu raspundere limitotd, 

• HP vd garanteozd dvs-, Tn calitate de utilizator frnat cA 

oparalura, occesoriile, softwore-ul si piesele H? vor fi lipsile 
de defede dupa data ochizijionarii, pe durata speciticata 
mar sus, Tn ceea ce prive^ materialele $1 confectionareo- 
Doca HP afla de astfel de defede Tn timpul perioodei de 
goranfie, HP va repara sau vo inlocui produsele care se 
dovedesc a ft defeduoose, Produsele tnlocuite vor fi fie noi, 
fie ediivalente in performante cu cele noi. 

• HP garanteoza ca, docd este inslaial $i utilizat 
corespunzator, soflvrare-ul HP thj va e^a tn ©cecutarea 
instructiunibr sale de programare dupd data achizitionarii 

pe perioada spedficota mai sus, ca urmore a defedelor 
la materfale $i asamblare. Dacd HP afld de astfel de defede 
Tn timpul perioadei de gan^ntie, HP vo Tnlocui software-ul 
core nu eo{ecuta instructiunile sale de programare co urmare 
a unor astfel de defede. 
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• HP nu garanteaza ca funcfionarea prcduselor HP va fi 
netntrerupta sau Iipsit6 de erori. Daca, intr-o perioadO 
rezonabild de fimp, HP nu este capabil s5 repare sau sd 
mlocuiascG orice produs la starea penlru core garanteaza, 
vefi fi tndreptatiti la returrkorea prefului de achizitie, tn cozul 
retumflrii prompte a prodimjiui. 

• Produsele HP or pirtea confine componente refdorte, 
echivalente unoro noi fn perfoimantd, sou or puteo fi 
subiectui utilizarii accidentale. 

• Garonjta nu se aplicd la defede rezultate din (a) tntretinere 
sau calibrore necorespunzatoare sou inodecvata, (b} 
software-uri, interfefe, compor>ente sou piese core nu sunt 
livFote de HP, (c) modrficdri neautorizate sau utilfzore 
necorespunzatoore, (d) utilizarea Tn ofara specif icalli lor de 
mediu menjionote penlnj ocest produs, sou (e) pregatire sou 
Tntrefinere necor^punzfttoore a medrului. 

• IN AFARA UNOR EXCEPJH BAZATE PE LEGI LOCALE, 
GARANTIILE DE AAAI SUS SUNT EXOUSIVE §1 NU ESTE 
EXPRIMATA sau IMPUCATA Nia O ALTA GARANJIE SAU 
CONDIJIE, FIE SCRISA SAU VERBALA; HP NEAGA 
SPECIFIC IMPLICAREA ORlCAROfi GARANJll SAU 
CONDITll DE COMERCIALIZARE, CAUTATE 
SATISFACATOARE, $1 UTILIZAREA INTR-UN ANUMIT 
SCOP- Unele (ari, state sou judefe nu permit Jimitari lo 
durofo unei garantii implicate, astfel TrK^t limrtoreo sou 
excluderea de mai sus s-or putea sa nu se oplice fn cazul 
dvs. Aceasta garanfie va oferci drepturi legale specifice; de 
asemeneo pute^ avea 51 alte drepturi care variozG de la 
\ord la tard, de la stot la stat, sou de la judet la jude). 
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• Garan)ia cu raspundere limitatd HP valabilci in orice 
tara sou Jocalitote unde HP ore o reprezenfonta de asistent^ 
pentnj acest produs ;i unde HP a comerdalizat acest 
produs. Nivelul servidilor in goranfie de care beneficiati 
poQte varia tn furkc^ie de stondordele locale. HP nu va 
modifica forma, potrivirea sau funcfio produsului pentnj a-l 
adapta funcfionani intr-o anumita (ora pentru core nu a fost 
intentioncrta funclbnorea din cauze legale ^i regulotorii. 

• In afara unor excepji) bazate pe legi locale, 
remediile acestui certificat de garanfle sunt 
remedii unice 5i exclusive. cu exceptia cazurilor 
indicate mai sus, hp sau furnizorii saj nu vor r 

FACUJi RASPUNZATORI IN NICI UN CAZ PENTRU 

PIERDERf DE DATE IN MOD DIRECT, SPECIAL, 
ACCIDENTAL, CONSECVENT (INCLUSIV PIERDERE DE 
DATE SAU PROFFT), SAU DE ORICE ALTA DAUNA, FIE EA 
CONTRAaUALA, JURIDICA SAU DE ALTA NATURA 
Unele fari, state sou judefe nu permit excluderi sau limitori 
ale daunelor occidentale sou consecvente, ostfel fnc6t 
limitorile sou excluderiJe de moi sus s-ar putea sd nu se 
Qplice jn cazul dvs. 

• In afara EXCEPlllLOR PERMISE DE LEGE, CONDrTlllE DE 
GARANTIE INCLUSE !N ACEST CERHFICAT, NU EXCLUD, 
RESTRICJIONEAZA SAU NU MODIFICA, $) SUNT 
ADFTIONALE DREPTURIIOR MANDATARE STATUTARE 
APLfCABILE LA VANZAREA ACESTUI PRODUS CATRE 
DVS. 
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Depozitarea materialelor 

Acest produs HP contine urmaloarele iTHiteriale care necesitd 
o manevraie specida p6n^ ce ies din uz: 

• Acumulator lifiu ion 

• Plumb in suduri ^i unele componente de plumb. 

Depozitarea acestui material poatefi adaptat<^ conform 
evaluarii mediului. Pentru informafii despre depozitare sou 
reciclare, va rugam sa contactaji autoritafile iocole sau 
Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org]. 

Masuri de siguranta 

• Pentru a evita pericolul de ^ocirri electrice, nu deschidefi 
cutia camerei §i nu TncercaTi so reparafi camera pe cont 
propriu^ Cwitactafi un serviciu de clienji HP Service Center 
pentru a e^ua reparotiib- 

• Postroli camero uscata. Expunerea comerei la umiditate 
excesiva poate provoca daune. 

• Daci^ umidifatea pdtrunde fn camera, oprifi iinedkit 
utilizareo camenei- Permitefi camerei sd se usuce complet b 
oer, inainte de o o pune din nou in functiune. 

• DacQ utilizati o baterie non-reined rcobi I a, nu incercafi sd 
Tncfircati aceastfl boterie rron-retncarcabite. Urmati 
instrucfiLFnile de sigurontd ale producdtorului. 

• Atunci cdnd depozitaji bateriile, urniaji instructiunile de 
depozitone recidare ale pn^diicfitorului bateriei, sau 
directivele recomondote penfru zona dvs.; rvj anjncati 
bateria in foe ji nu o infepafi. 
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• Un Qcumulator litiu ion poate fi relncarcat In camera atunci 
c6nd camera este corwctata lo un adaptor CA HP sau ia 
stofia de ondocarQ HP PhotoSmart R-series- Utiliza)i numai 
adoptonjl CAsau stofia de andocore outorizole de HP 
pentrv acest tip de camera. Utilizarea unui adaptor CA sou 
a unei stofit de andocore neautorizote poate deteriora 
camena sou poate creo condijii nesigure. Acest lucru va 
anuJo gorantio. 
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Index 



Symbols 

finteie din vizor 41 
A 

accesorii penlnj camerQ 195 
adiizifionarea accesoriilor 
pentru cameriS 1 95 

adaptor CA 

ochizitionorc 196 

coneclor camora 28 
Adaptor CA HP 

Qchizitionore 196 
adaptor CA HP 

conector camera 28 
adaptor, CA HP 15 

ochizifionare 196 

conedor camera 28 
adaplorul CAHP 28 
Ati^aj adiv 

□fi^aj de stare 33 

Butonul Vizualizare live 25 

descriere 25 

Setore Vizualizare live la 
pornire 132 

utilizare 39 
afijo] de stare 33 
Afi50|ul Total imagini 94 
Afi^ore Luminozitate, 

configurore 130 
atimentare 

led 23 

pictograme penlru nivelul 

bateriilor 189 
pornire/oprire 17 



specif I ca| 1 1 206 
Anoliza imagine, uMlizare 104 
asistenftS client' 174 
asistenja online pentnj of^unile 

din Capture Menu 

(Meniul Oiphira) 65 
A^i^nfd pentru opflunile din 

Capture Menu (Meniul 

Captura) 65 
asistenf^ pentru ulilizotan 174 
osistenfa prin ^rviciul aslstenja 

dienfi 174 
osistenftS lehnidS 174 
osistenja tehnica produs 174 
^tergere 102 

B 

bateric 

instobre 14 

u$i|o a camerei 29 
baterieCPI, normola 183 
boterie litiu ion 

dchizifionare 196 

masuri de siguranfa 185 

retncarcare 190 
baterie normala 1 83 
baterii 

ochizitionare baterii litiu ion 
196 

oepede primordiale cu privire 

lo baterii 183 
baterie normala CP1 183 
fotogafli per Hp 188 
indicator de nivd 189 
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kit de reincorcarc ropido 196 
performanta pentru tiecare tip 

debdterie 187 
prelungirea duratei de viotd a 

184 

retncdrcarea boteriei iHiu ion 
190 

lipuri compoKbile 183 

bhlz 

dcscriorc 28 

razo dc ocliune 200 

setori 49 

utilizare 49 
butoone pe camera 22 
Buton de control cu toste-saget^ 

descriere 24 
PjIomjI Blirz, doscricre 25 
Bulanul Doclon^olor 

dcscriorc 27 

mcrrtorarc oxpunorc si 
focalizarc 41 
Butonul Focdlizore MF 25 
Butonul HP Instant Share 1 1 0 
Butonul Meniu/OK (Meniu/ 

OK), descriere 24 
Butonul Mode (Mod) 27 
Butonul Rodoro^ descriere 25 
Bjlonul Tcmponzotor/Serie 25 
Butonul Tipanrc 

descriorc 25 

utilizare 94 
Butonul Video, descriere 27 

C 

calculotor Macintosh 
conccturc lo 1 21 
instolorc soflworo 21 
software sup I imentar 21 



calculator Windows 
conectare lo 121 
instala re software 20 
software suplimentar 20 

cokubtor, conedore comerd la 
121 

calibrare cirlori imaglni 75 

camcro 
Ac h i z I [ I o no rca 0 ccosori i lor 

pentru cotncra 195 
Qchizifionarea cutiei pentru 

197 

pofnife/oprire 17 
resetare 140 
specificdtii 199 
test de autodiagnostlcore 1 73 
capacitate a memoriei interne 
207 

capsulo de ecranare, ata^area 

la adoptorul CA 15 
Copluro Menu (Meniul CopturtS) 

Aststenfd pentnj optiunile din 
meniu 65 
Capture rnenu (Meniul Capturd) 

utilizare 64 
card do monioric 

fotografii ramasc 40, 94 

instolaro 13 

tipuri $i dimensiuni acceptate 
201 

ujrfa a camerei 29 
Oa ritote, setore 84 
dipuri audio 

redare 92 
dipuri audio, tnregistrare 36, 

106 
clipuri video 

inregi^trare 38 
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redare 92 
componentele camerei 
parteo frontalfi, ceo laterals 51 
ceo interioora a camerei 
28 

parteo posterioarQ a camerei 
23 

partea superioard a camerei 
27 

computer Moclnto^li 

setare USB o camerei 135 
Comutator Alimentare ON/OFF 

[Pornit/Oprit}, descriere 

23 

Comulotor ON/OFF (Pomil/ 
Oprit}, descriere 23 

conoctori 
odaptor CA 28 
stafie de andocare 29 
USB 29 

contor pentru folografii rfimose 

40, 94 
G^ntraale Depdrlare ^i 

Aprapiere 24 
Cantrd Miniohjri ale imaginilor 

de pe butonul Transtocore 

24 

cre^fere luminozitate imagine 

66 

Culoare imagini^ sotaro 82 
curea de mana, ata$are b 

camera 12 
cutie pentru camera, 

achizifionare 197 

D 

Dolo 51 ora, scrarc 18, 1 33 
dcschidere diafragma, ^lare 



55 

diafragma, ^tare 55 
difuzor, descriere 27 
duralo de functionare a 

bateriilor, prelungire 184 

E 

EVCompGri^alion (componsore 
cxpuncrc), selare 66 

expunere automaKi, prevalare 
asupra 54 

F 

focalizgre 
buton 25 
interval 200 

mcinorarc 43 
poranhozc, utilizare 41 
prionhahc lo coutare 45 
se\Qte penfru Focal izo re 

normala 44 
setarea Focolizare manirola 

44 

wtarea Focolizarii mgnuale 
46 

sctarco Infinit 44 
so^arco Macro 44 
so^an 44 

tremur a\ camerei 47 
format com presie 204 
Fotografiere repetota AE 86 
fotografii, realizore 35 

H 

Help Menu (Menrul Asistenfa), 

uhlizare 32 
HP Instant Share 
Butonul HP Instant Share 25, 
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no 

descriere 11, 10? 

peraondizarea HP Instant 
Share Menu (Meniul HP 
liukint Share] 110 

pomire/oprire 1 10 

wledare imagini individuale 
118 

»lectare loate imaginlle 1 1 7 
Utilizarea HP Instant Share 

Menu {Meniul HP Instant 

Share) 115 
HP Ijistont Share Menu (Meniul 

HP Instant Share) 
descriere 1 16 

seledare imagini individuale 
118 

seledare toate imaginile 117 
utilizare 1 15 



Image Quality (Calitatea 
imoginii) 
»tare 67 
»tare preferatd 71 

imagini 
cre^terc lummozitate 66 
Fologrofiorc rcpdoto AE 86 
Impririiarc Data ora 89 
rnregtshrorc clipurf audio 36 
Luminozitate autoreglabllti 30 
mGrire 97 
Mt^surare automata 

expunere< setare 78 
Modul Panarama (Panoramic] 
57 

moduri do expunerc 54 
nuanfede culon 75 



numar rfimas 40, 94 

numar salvattn memaria 
interna 207 

partajore 109 

prea inchise/deschise 66 

realizare fotografii 35 

Rotire 107 

Salurafie, setare 83 

scfidere luminozitate 66 

Setare colitolii proferat© a 
imaginii 71 

Setorc Clorilate 84 

Setare cubare 82 

Setare t^ivel contrast 85 

Setare Sensibilitate virtual 
ISO 77 

sctarcr White Balance (Nivel 
tonuri de olb} 73 

Seli^ria Image Quality 
(Calitatea fmaginiij 67 

terrponzalcir 51 

tnanster din camero pe 
calculator 121 

vizualizare minioturi 96 
Imprimare Data ^ ora 89 
indicator de nivel H baloni 189 
Informalii imagine, utilizare 1 05 
infomotii refen'toare la garonfie 

209 
fnregistrare 

clipuri audio 36, 106 

clipuri video 38 
instalare 

baterie 14 

card dc mcmoric 13 

curca dc mand 1 2 

software 19, 21 
interval 
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blitz 200 
Diafragma 199 
Exposure Compensation 

(Compensare expunere) 

203 
foralizore 200 
se\6n de focolizore 44 
interval timpi de expunere 200 

L 

Ledul AF {focolizare automate) 
26 

Ledui Alimentare/Memorie, 

descriere 23 
ledul Asistentd focal izore 
descriere 28 
selare 131 
Ledul de la vizorul de memorie 
26 

ledul pentru memorie 23 
Ledul pentru vizor video 26 
Leduri (lumini) de pe camera 
bdul AF (focal izo re 

OLrtomaKi) 26 
L^lpI AlimenTare/Memorie 
23 

ledul Asistenta focolizare 28, 

131 

ledul Temporizolor 28 
Ledul Video 26 
leduri cu aprindere intermitentd 
depe camera 23, 26,28 

Limba 
schimbore setore 137 
seledare la prima porniro 1 8 

Luminozitote autoreglobila, 
setore 80 



M 

Manual White Balance (Nivel 
tonurl de alb - manual), 
seta re 75 
Marire 
controale de pe butonul 

Transfocare 24 
utilizoro 97 
manrc imagini 97 
Masurare outomata expunere, 

setare 78 
mdsuri de siguranfd pentru 
boterio litiu ion 185 
memorie interna 
capacitate imagini o 207 
fotogrofii ramose 40 
meniu Playback (Redore), 

Lrtilizore 98 
Meniul Configurore, utilizore 
129 

Meniul HP Instant Share 

configurare 1 10 

personalizore 110 
meniuri 

Asistenta 32 

Captura 64 

Configurare 1 29 

HP Instant Shore 115 

prezentare generala 30 

Redore 98 
meniuri le camerei 30 
mesoje 

pe calculator 170 

pe camerd 1 58 
mcsajc dc eroare 

pc calculator 170 

pc Comoro 158 
microfon, descriere 28 
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Miniatun 

vizucilizcire 96 
modul Action (Mi^re), satore 
54 

Modul Aprelure Priorily Av 

(Prioritdte de diofrogma 

Av), setare 55 
Modul Av Aperture Priority 

(Priontote de diofragma 

Av), setare 55 
modul Beoch & Snov/ (Pbja & 

Zapddd), wiare 55 
modul de expunere 
buton 27 
wiare 54 
modul Document, setore 56 
modul LondKapefPeisoj), setare 

55 

Modul Panorama (Panoramic) 

utilizare 57 
Modul Panorama (panoramic) 

setare 56 
Modul Panoramic 

Previzualizare panoramic^ 
108 

modul Portrait (Poriret), setare 
55 

modul Sunset (Amurg), setare 
55 

moduri de conedore 
ca dispozitiv MSDC [Mass 
Storage Device Class) 
USB 135 
ca dispozitiv Picture Transfer 

Protocol [PTP) 135 
la cokulolor 1 21 
Icr imprimonto 1 25 
Mutorea imaginilorpecard 137 



My Mode (Modul preferat) 
descriere 56 
Setfiri preferate 60 
Sub-meniu Saved Settings 

(Setari solvate) 62 
utilizare 60 

N 

Nivel contrast, setare 85 
numar de imagini in memoria 

interna 207 
numarul de totogrofii rfimase 

40, 94 

O 

Oro $i data, setare 18, 1 33 
$tergere in timpul Trecerii fn 
revista 36 

P 

paranteze din Vizualizarea live 
41 

porta ja re imagini 109 
performantd pentru tiecare tip 
debaterie 187 

porniro/oprirc 17 
prelungireo duratei de 

functionare a bateriilor 

184 

prevolare asupro expunerii 

automate 54 
Previzualizare ponoramicfi 108 
probieme de depanare 139 
probleme, depanare 139 

R 

raza de acfiune blitz 200 
Redore, utlltzore 92 
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reduccrc granulalio, timpi de 

cxpuncro man 57 
Reduccrcci ofcdul ji deochi rofii 

descriere 5i 
reducerea efedului de ochi ro^ii 
Roducerea efedului de ochi 
rosii 103 
relncarcarea batoriei litiu ion 
190 

resetarc comcro 1 40 
Resefore ^tori 138 
revizuolizore imogini 92 
rotlre inxigini 107 

S 

Sofuratie, selrire 83 
scodorc luminozifcite imogine 

66 

seledore imogini 
pentnj destinofli IHP Insfont 

Shore 118 
pentnj tipdrire direclG 94 
SensibiliiotevirtLKilt^ ISO, wtore 
77 

Serie 
bv\or\ 25 
uJilizarc 53 
setoreconfigurore conexijneTV 

(teievizor) 136 
setore pentru Focolizore 

nomiold 44 
setoreo Focolizore infinit 44 
setoreo Focolizore macro 44 
setoreo Focolizore monuold 44 
^torea Focalizaril monuole 46 
setori Compression 

(Compresie), personolizot 

72 



sett^ri penlru rezolutio, 

personolizot 71 
SettSri solvote tn Modul preferot 

62 

setari, resetore 1 38 
sistem pentru montoreo pe 
trepied, descriere 29 
site-urr HP 174 
site-uri pentru HP 174 
Software HP Image Zone 

instolare 19 
softwore HP Imoge Zone 

ft^rd o utilizo 141 
software aupli mentor 20, 21 
software, instalore 19, 21 
software, utilizareo comerei {6r6 
141 

spotiu rijniai In mcmorie 40, 94 
spocificalii 199 
sta|ie de andocare 

ochizitionore 195 

conedor comerG 29 

descriere 1 1 

slot de inserore 1 2 
sftSri, comerd 29 
stt^rile comerei 29 
sub-expunere imagine 66 
suneic omisc dc camera 131 
Sunete emise de camera, seiare 
131 

supro-expunere imagine 66 
T 

loste-sagefi de pe Birionul de 

control 24 
Temporize tor 
buton 25 
led 28 
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utilizare 51 
tesf de diagno$ticare 173 
timpi de expunore man, 

roducere granulatie 57 
tipdrire directQ 
»lectare imagini 94 
tipfirire imagini din camer6 la 
i mprima ntd 5au calculator 
125 
tiparirc imogini 
dired la impritnonto 125 
»lectare imagini pentru 
tiparire directtS 94 
utilizarea HP Instant Share 
109 

transfer imagini^ din camera pe 

calculator 121 
transfocare 

Butonul Transfocare, descriere 
24 

digital 48 

optic 47 

specifkalii 199 
Iransfocare dlgikilt^ 43 
transfocare opficfl 47 

U 

unitate de disc, comerd ca $i 
135 

USB 

conedof camera 29 
setore configurore 135 



vizor, descriere 26 
Vizualizare live 

buton 25 

utilizore 39 
Vizuolizare live la pornire 

setore 132 

W 

White Bolonce (Nivel tonuri de 
olb), setore 73 
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vizor 
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Icdun 26 
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